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नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 5, 1977 ( कार्तिक 14, 1899 ) 
No. 45 ] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1977 ( KARTIKA 14 , 1899 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate paging is given to this part in order that it may be alled as a separate compllation . 


भाग I - खण्ड 2 

PART I - SECTION 2 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications regarding Appointments , Promotions, Leave etc. of Government Officers issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court ] 


आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने नक , इनमे से 
जो भी पहले हो , दिल्ली स्थिन इलेक्ट्रानिकी प्रायोग के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान 
केन्द्र में वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक नियुक्त किया है । 


एन० मैषगिरि, निवेशक 
सूचना प्रायोजना तथा विश्लेषण बल 


इलेक्ट्रानिकी विभाग 
नई दिल्ली- 110011, दिनाक 11 अमतूबर 1977 
स० 2 ( 9)/ 77-प्रशासन-I---- सचिव महोदय ने निजी सचिव , श्री 
सी० बी० सुब्रमण्यम को विनांक 12 दिसम्बर, 1976 से इस विभाग में निजी 
सचिव के पद पर स्थायी तौर से नियुक्त किया है । 

2 मचिव महोवय ने केन्द्रीय सचिवालय माशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के 
स्थायी प्राशुलिपिक , सर्वश्री जोगिन्दर सिंह बिन्द्रा तथा किशन लाल साहनी 
को दिनाक 1 मई , 1975 से इस विभाग म बरिष्ठ वैयक्तिक महायक ( आशु 
लिपिक ग्रेषI ) के पद पर स्थायी तौर से नियुक्त किया है । 

को० बालकृष्णन् अय्यर, अवर सचिव 

कृते मचिव 


अन्तरिक्ष विभाग 


इलेक्ट्रानिकी प्रायोग 
( सूचना प्रायोजना तथा विश्लेषण दल ) 
नई दिल्ली- 110016, दिनांक 11 अक्तूबर 1977 
स० 5 ( 1 )/ ए० ए० पी० पी० /प्रशामन- 77 -- राष्ट्रपति जी ने श्री बलजीत 
मिह बेदी को इलेक्ट्रानिकी प्रायोग के सूचना प्रायोजना तथा विश्लेषण दल में 
दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से अथवा प्रगला प्रादेश होने तक , 
अस्थायी तौर पर तकनीफी अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है । 
___ स० 5 ( 16) /एन० आई० सी० /प्रशासन - 77 - राष्ट्रपति जी ने डा० 
एम० पी० रवीन्द्र को दिनांक 26 मिनम्बर , 1977 के पूर्वाह्न से अनुबन्ध के 
1 - 312 जी० माई ./ 77 

(1523) 


मगलौर- 560008, दिनाक 5 अक्तूबर 1977 
स० 7/ 2 ( 1 )/ 77-I - - राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई 
अन्तरिक्ष केन्द्र, निवेन्द्रम मे डा० एम० रामा राव को वैज्ञानिक इजीनियर 
एम० डी० के पद पर पूर्णतया प्रस्थायी सथा अनन्तिम रूप मे दिनाक 2 
अगस्त , 1977 के पूर्वाल से प्रागामी आदेश तक नियुक्त करते है । 

विनोक 12 अक्तूबर 1977 
स० 7/ 2 ( 2 )/ 77-I -- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में 
महायक कार्मिक प्रबन्धक के पद के लिए उसका चयन हो जाने तथा उसकी 
सेवाए उक्त निगम को मौंपी जाने के परिणामस्वरूप श्री टी० सुदर्णनम ने 
अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम मागभाई अन्तरिक्ष केन्द्र , त्रिवेन्द्रम मे प्रशासन 
प्रधिकारी-II के पद का कार्यभार दिनांक 20 अगस्त , 1977 के अपराह से 
छोड़ दिया है । 

स० 9/ 2 ( 2)/ 77-1--- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह 
केद्र , बंगलौर में निम्नलिखित अधिकारियो को उनके नामो के सामने दिए 
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गए पदो पर तथा नारीखो के पूर्वाह्न मे आगामी आदेश तक स्थानापन्न 
रूप में पदोन्नति करते हैं -- -- 


झम सख्या 


नाम 


वर्तमान 
स्थानापन्न 
पद 


पद तथा ग्रेड , तारीख 
जिम पर 
पदोन्नति की 
गई है 


योजना प्रायोग 
नई दिल्ली, विनाक 30 सितम्बर, 1977 
स० ० 19 ( 15 )/ 77 प्रशासन - 2--- योजना आयोग की विनाक 
22-8-1977 की इमी सख्या की अधिसूचना के क्रम में , भारतीय प्राधिक सेवा 
के ग्रेड 3 अधिकारी श्री के० जी० भाटिया को निम्नलिखित प्रकार से छुट्टी 
स्वीकृत की जाती है, बशर्ते कि उनकी छुट्टी बाकी हो - - 
__ निम्नलिखित दिन शुरु में उनकी छुट्टी के माथ मिलाने की अनुमति के 
माथ, विनाफ 28 अगस्त, 1977 मे विनाफ 17 मितम्बर, 1977 तक 21 
दिन की अजिन छुट्टी , दिनाक 18 सितम्बर, 1977 ( रविवार ) 
____ 2. श्री के०जी० भाटिया की मेवाए दिनांक 19- 9- 77 (पूर्वाह्न ) से 
भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौपी गई है । 

ज्ञानेन्द्र नाथ गुप्त , निदेशक ( प्रशासन ) 


1 - 7 - 77 


1 श्री पी० एम० गोयल वंज्ञानिक वैज्ञानिक 1- 7- 77 

इजीनियर जीनियर 

एस० डी० एम० ई . 
2 श्री के त्यागागजन वैज्ञानिक वैज्ञानिक I - 7- 77 

इजीनियर इजीनियर 

एस० डी० एस० ई० 
3. श्री ए . डी० शर्मा वैज्ञानिक वैज्ञानिक 1 - 7 - 77 

इजीनियर इंजीनियर 

एस० डी० , एम० ई० 
4 श्री डी . वेण्टरमण वैज्ञानिक वैज्ञानिक 

इजीनियर इजीनियर 

एस० डी० एम० ई० 
5 श्री एम० मुलगेमन वैज्ञानिक वैज्ञानिक 

इजीनियर इजीनियर 

एम० मी० एस० डी० 
-- - - - - -- - - . . - - - 

दिनांक 13 अक्तूबर , 1977 
स० 3/ 2 ( 6 )/ 77- 1 - - भारत गरकार को उनकी मेवाए मौपी माने के 
परिणामस्वरूप कटक मवर्ग के भारतीय प्रशासन सेवा के मदस्य श्री एम० के० 
पारियार ने अन्तरिक्ष विभाग मे भारत सरकार के मग्रुझ्न मचिय के पद का कार्य 
भार दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न मे मभान लिया है । 

___ पी० ए० मेनन, अवर मचिय 


1 - 7 - 77 


नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 
म० ए० - 19 ( 229) / 77- प्रशासम - 2 --- भारतीय माथिक सेवा के ग्रेड- 4 
अधिकारी और योजना आयोग मे अनुसन्धान अधिकारी श्री एम० एन० राघ 
बन की सेवाए दिनांक 26 मितम्बर , 1977 के अपगल मे लघु उद्योग संगठन , 
नई दिल्ली को सौपी गई है । 

दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 
म० ए० 19 ( 158 )/ 76-प्रशासन - 2 - - राष्ट्रीय औद्योगिक निगम महा 
मंध लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ इसर मेया की प्रतिनियुक्ति की अवधि के 
समाप्त होने पर , श्री सूरज बलराज दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के पूर्वाह्न से 
योजना प्रायोग मे वरिष्ठ अनुमन्धान अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित समझे 
जाए । 

2 योजना पायोग की दिनाक 8 अक्तूबर, 1976 की इसी संख्या की 
प्रधिसूचना को रद्द किया जाता है । 

स० एफ० 6 ( 792)/ 77- प्रशा० - - योजना आयोग में निदेशक श्री 
ज्ञानेन्द्र नाथ गुप्त , आई० भार० एम० ( आयकर) को दिनांक 1 अक्तूबर , 1977 
मे 114 दिन की प्रजित छुट्टी म्वीकृत की गई है । 

छुट्टी की समाप्ति पर श्री गुप्त की सेवाए राजस्व तथा मैकिग विभाग 
( गजस्व स्कन्ध ) ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ), नई दिल्ली को पुन सौप दी 
जाएगी । 

योगेन्द्र मोहन , निवेशक ( प्रशासन ) 


मिविल इजीनियरी प्रभाग 
बगलौर- 560 25,विनाक 4 अक्तूबर, 1977 
स० 10/ 3 ( 9 )/ 73-मि० ई० प्र० ( एच० ) - अन्तरिक्ष विभाग में सिविल 
इजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्मा , अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इजीनियरी 
प्रभाग में इजीनियर एम० बी० श्री पी० आई० रविन्द्रन का सेवा मे त्यागपत्र 
दिनांक 25 अगस्त , 1977 के अपराह्न से स्वीकार करते है । 

पी० आई० य नम्बियार, प्रशामन अधिकारी II 

कुसे मुख्य अभियन्ता 


योजना मन्त्रालय 

मांख्यिकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 7 अक्तूबर 1977 
स० ए- 19 0 11/ 8/ 77-भा० मा० म० - राष्ट्रपति, श्री अवतार सिंह 
सैनी को विनकि 12 मिसम्बर , 1977 ( अपराह्न ) से अगले मावेशो तक 
अस्थायी तौर पर सगणक केन्द्र मामियकी विभाग , नई दिल्ली में इंजीनियर के 
पद पर नियमन करते हैं । 

दिनांक 12 अक्तूबर , 1977 
म . ए- 1 2025/ 2/ 17 -मा० मा० स० -- राष्ट्रपति, मगणक केन्द्र , 
मायिकी विभाग के कार्यक्रम महायक कानसोल प्रापरेटर श्री थी० एम० के० 
नायर को 2 मितम्बर, 1977 ( पूर्वान ) से प्रगले प्रादेशो तक उस कार्यालय 
में तदर्थ आधार पर महायक निदेशक नियुक्त करते है । 

हरीश चन्द्रा , उप सचिव 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय 

विधायी विभाग 
नईदिल्ली, दिनाक 29 सितम्बर 1977 
स० ए० 220 12/2/ 77 प्रशा• I (वि० वि० ) - - मध्य प्रदेश शासन के 
शिक्षा विभाग के स्थायी सहायक प्रोफेसर और विधि , न्याय और कम्पनी कार्य 
मन्त्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड के सहायक प्रारूपकार के पद 
पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे डा० एन०डी० पगनजपे की सेवाए, उनकी 
मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में प्रोफेमर के ग्रेड में प्रोन्नति हो जाने के 
फलस्वरूप 27 मितम्बर, 1977 के अपराल मे मध्य प्रदेश शासन , शिक्षा विभाग 
को सौपी जाती हैं । 

एम० नारायणन , उप मजिव 


विधि कार्य विभाग 


नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1977 
म० ए- 120 25/ 2/ 77प्रशा० I (वि० फा० ) -- राष्ट्रपति , सष लोक 
सेवा प्रायोग की सिफारिश पर, विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के 


भाग I - - 
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विधि कार्य विभाग के मद्राम स्थित शाखा सचिवालय मे स्थानापन्न महायक विधि 
सलाहकार ( केन्द्रीय विधि सेवा का ग्रेष्ठ IV ) श्री बी० एम० हेगड़े को तारीख 
19 मितम्बर , 1977 के पूर्वाल से और मागे आदेश होने तक विधि , न्याय और 
कम्पनी कार्य मन्त्रालय के विधि कार्य विभाग , नई दिल्ली में स्थानापन्न उप विधि 
सलाहकार ( केन्द्रीय विधि सेवा का ग्रेड III ) के रूप में नियुषम करने है । 

जी० सी० शारदा, उप मचिव 


(न्याय विभाग ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 15 अक्तूबर 1977 
स . 4/ 15/ 77-न्याय -- सविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ट ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, बम्बई उच्च न्यायालय के अपर 
न्यायाधीश न्यायमूनि श्री मनमोहन दशरथ कम्बली और न्यायमूनि श्री 
अम्मामअली प्रमगरमली जिनवाला का प्रपने - अपने पद का कार्यभार मभालने 
की तारीख से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने हैं । 

पार० वासुदेवन , उप मचिय 


नई दिल्ली दिनाक 13 अक्तूबर, 1977 
म० 35014/ 4/ 77प्रशामन-I ( एकक ) - राष्ट्रपति , प्रापातस्थिति के 
दौरान हुई ज्यावनियो तथा माफ्सि के दुरुपयोग के प्रारोपो की जाच करने के 
लिए गृह मन्त्रालय द्वारा गठित जाच प्रायोग में निम्नलिखित अधिकारियो को 
उनमें से प्रत्येक के नाम के प्रागे उल्लिखित पद पर और तारीख से आगामी 
आदेशो तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते है - 
1 श्री वी० के ० तुली, उपममादेष्टा , पुलिस निरीक्षक 16- 8- 77 
मीमा सुरक्षा बल 

( पूर्वान ) 
2 श्री एन० पार० पटनायक , माई० पी० एस० ॥ 23- 8- 77 
( उष्टीसा- 65 ) 

( अपराह्न ) 
3. श्री बी० बी० मिश्रा, पाई० पी० एम० 

27 - 8 - 77 
( उडीमा -67) 

(पूर्वाल ) 
4 श्री पार० आर० प्रमाद , माई० पी० एस० 

1 - 9 - 77 
( बिहार - 70 ) 

( पूर्वाह्न ) 
5 श्री एस० पी० मिह, भ्रष्टाचार निरोध , 

1 - 9 - 77 
एस० पी० एम० , बिहार 

( पूर्वाल ) 
6 श्री एम० एन० पुरी, प्राई० पी० एम० 

1 - 0- 77 
(बिहार ) 

( पूर्वाल ) 
7 श्री ए० पी० सुब्बागय, प्राई० पी० एम० 

2- 9- 77 
(केरल - 66 ) 

( अपगह ) 
8. श्री बमन लाल , आई० पी० एम० 

2- 9- 77 
( एम० पी० -64 ) 

( पूर्वाह्न ) 
७ श्री मी० एम० सोमवाल , उपमम दिष्टा , 

3 - 9- 77 
सीमा सुरक्षा मल 

( पूर्वाह ) 
10 श्री ए० अब्राहम , कुरियन, पाई० पी० एस० . 

7- 9- 77 
( यू० पी० ) 

( पूर्वाह्न ) 
11 श्री अरुण भार्गव , प्राई० प्रार० एम० अवर सचिव , 1 - 9- 77 

( पूर्वाह ) 
12 श्री भार० एन० वर्मा, माई० प्रार० एम० 

1 - 9- 77 
( पूर्यास ) 


कम्पनी कार्य विभाग 
नईदिल्ली- 110001, दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
स० ए० 45011/ 65/ 77 -प्रशासन- 1 - --महानिदेशालय , कर्मचारी गज्य 
बीमा निगम के कार्यालय के ग्रेड-I प्रबन्धक के पद से प्रत्यावर्तन होने पर, 
गष्ट्रपति महोदय ने, कम्पनी कार्यविभाग के अनुसन्धान अधिकारी श्री बी० के० 
गुरु को 26 मिनम्बर, 1977 (पूर्वाह ) मे , छ ( 6 ) माम , अथवा अन्वेषण 
प्राधिकारी के पद को नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो , नक की प्रथधि 
के लिए , कम्पनी कार्यविभाग में, बिल्कुल अस्थाई एष मदर्थ पाधार पर अन्वेषण 
अधिकारी के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है । 

म . ए - 45011/ 65/ 77-प्रशासन -I - - राष्ट्रपति महोदय ने कम्पनी कार्य 
विभाग के अनुसन्धान अधिकारी श्री जी० एस० मिश्र को 28 सितम्बर, 1977 
से छ ( 6 ) माम , अथवा अगला प्रादेश होने , जो भी पहले हो , तक की अवधि 
के लिए ऊपर कथित विभाग मे , बिल्कुल अस्थाई एव तदर्थ प्राधार पर , अन्वेषण 
प्राधिकारी के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है । 

इन्द्र लाल नागपाल , अवर सचिव 


दिनाक 14 अक्तूबर 1977 
म . 35014/4/ 77 प्रशासन-I ( एकपा) - - राष्ट्रपति , प्रापालस्थित 
के दौरान हुई ज्यादतियो और शक्ति के दुरुपयोग, इत्यादि के आरोपो की जाप 
करने के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा गठित शाह जांच प्रायोग म केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड , केन्द्रीय सर्किल , नई दिल्ली के आयकर अधिकारी श्री एम ० के ० जैन , 
प्राई ० पार० एस० को तारीख 12- 9- 77 (पूर्वाह्न ) से प्रागामी प्रादेशो तक 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं । 


उच्चाधिकारी विशेषज्ञ समिति 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 13 अक्तूबर , 1977 
स० पी० एफ० जी० ( 1 ) ई० मी०/ 77-~- मवस्य मचिब , उच्चाधिकारी 
विशेषज्ञ समिति , विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय , कम्पनी कार्य 
विभाग ने, कम्पनी कार्यविभाग के तवर्थ अन्वेषण अधिकारी श्री पी० डी० शर्मा 
को 12 अगस्त , 1977पूर्वाल्ल से, प्रतिनियुक्ति प्राधार पर , ममिति मे वरिष्ठ 
अन्वेषण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 

बी० डी० कनागत , प्रशासनिक अधिकारी 


दिनाक 17 अक्तूबर, 1977 
म० ए- 32014/ 2/ 77-प्रशासन- 1 ( क ) - - गष्ट्रपनि , केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा सवर्ग गृह मन्त्रालय के स्थाई महायक श्री ए . एन . सक्रवर्ती को इम 
मन्त्रालय के उसी सवर्ग में दिनाक 1- 10- 77 में दो माम की अवधि के लिए 
या जब तक नियुक्ति नियमित प्राधार पर नहीं की जानी इममे जो भी पहले हो , 
अनुभाग अधिकारी नियुक्त करने है । 

घेद प्रकाश लूथरा, अवर सचिव 


गृह मन्त्रालय 
नई दिल्ली -110001, दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
स० 30/ 6/ 76 माई० पी० एम० -- आई० ए० एम० इत्यादि की परीक्षा 
1975 के परिणामो के आधार पर श्री ओ० पी० काला के भारतीय रेल याता 
यात सेवा में चले जाने के फलस्वरूप इस मन्त्रालय की तारीख 27- 12-1975 
की अधिसूचना सख्या 20/ 2/ 75- पर्म -II के तहम भारतीय पुलिस सेवा ( पश्चिम 
बगाल संवर्ग ) में परिवीक्षा पर की गई उनकी नियुक्ति 5- 5- 77 के अपराल 
उम सेवा मे ममाप्त हो गई है । 

प्र . जयरामन , अवर सचिव 


नई दिल्ली- 110001, दिनांक 17 अक्तूबर 1977 
स० यू० 14020/ 25/ 77- यू० टी० एस० - -- श्री मार्कण्डेय मिह , पाई. 
पी० एम० ( मष गज्य क्षेत्र ) , 30 मिनम्बर, 1977, के अपगल गे आगामी 
प्रादेश होने मफ दिल्ली पुलिस मे उप-पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) नियुक्त 
किए जाते है । 
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3 ए० एस० लाम्बा 


स० यू-140 20/ 57/ 77-यू० टी० एस० ( I) -- श्री एम ० सी० मिश्र, 
आई० पी० एस० ( मध्य प्रदेश ) ने 1 अक्तूबर, 1977 के अपराल में पुलिस 
महानिरीक्षक , विल्ली, के पद का कार्यभार छोड दिया । 

स० यू- 14020/ 57/ 77-यू० टी० एस० ( II ) - श्री जे० एन० चतुर्वेबी , 
आई० पी० एम० ( उत्तर प्रदेश ) 1 अक्तूबर, 1977, के अपराह्न से प्रागामी 
आदेश होने तक पुलिस महानिरीक्षक , दिल्ली, नियुक्त किए जाते है । 

म० नी० खले, डेस्क अधिकारी 


4 एल० पी० कोठारी 


बी० एल० श्रीधर 


- - 


- 


11 - 7- 77 
( अपराल ) 
11- 7- 77 
( अपराह्न ) 
11- 7- 77 
( अपराह ) 
11- 7- 77 
( अपराह्न ) 
11- 7- 77 
( अपराह्न ) 
11- 7 - 77 
( अपराह्न ) 


6 बी० एम० सारस्वत 


7 बृज लाल 


कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
नई दिल्ली- 110001, दिनाक 14 अक्तूबर 1977 
स० 4/ 27/ 77 के ० से ० ( III ) - -योजना आयोग के अधिशेष अनुसन्धान 
अधिकारी श्री पी० एन० राधाकृष्णन जिन्हें इम विभाग की दिनांक 7 अक्तूबर, 
1977 की अधिसूचना मख्या 4/ 27/ 77-के ० से० ( III ) द्वारा केन्द्रीय ( प्रधि 
शेष कर्मचारी ) एकक की नामावली में ले लिया गया था को वित्त मन्त्रालय के 
दिनांक 17 मई 1966 के कार्यालय ज्ञापन स० 12 ( 9 ) ईवी/ 66 की शर्तों में 
स्थगिछक सेवा मिति के लिए उनके दिनांक 1 अक्तूबर 1977 के पत्र में दिए 
गए उनके विकल्प के परिणाम स्वरूप पहली अक्तूबर 1977 के पूर्वाह्न से 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है । 

के० एल० रामचन्द्रन , उप मचिव 


8 पी० के० चौधरी 


नई दिल्ली , दिनाक 10 अक्तूबर 1977 
म० ए० 120 20/ 1/ 77 - - प्र० मु० ( प्रशा० ) - - कार्मिक और प्रशासनिक 
सुधार विभाग ( प्र० मु० ) मे कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर चुने जाने के फलस्वरूप 
योजना आयोग के सूचना महायक श्री एस० कटेशन को 7 अक्तूबर 1977 
के दोपहर पूर्व से अगले प्रादेश होने तक इस विभाग मे कनिष्ट विश्लेषक 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

इकबाल सिह पाहलूवालिया प्रवर मषिय 


दिनाक 13 अक्तूबर 1977 
म० 140 1 2/33/ 75-10 भा० से० ( 3 ) - - भारतीय प्रशासन सेवा 
( परिवीक्षा ) नियम 1954 के नियम 34 द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए राष्ट्रपति मनीपुर-त्रिपुरा के सयुक्त सवर्ग में प्रावटित भारतीय प्रशासन सेवा 
के श्री के प्रार० आर्य को 7 जुलाई 1975, से उस सेवा में स्थायी करते है । 
____ सं० 14012/13/ 76 अ० भा० से० ( 3 ) - भारतीय प्रशासन सेवा 
( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रपति मनीपुर-त्रिपुरा के सयुक्त सवर्ग मे आबटित भारतीय 
प्रशासन सेवा के निम्नलिखित सवस्यो को उनके नामो के सामने दी गई तिथि से 
उस सेवा में स्थायी करते है -- 
1 श्री जरनेल सिह 

. 15- 7 - 76 
2 श्री पी० एल० थगा 

15- 7 - 76 
3 श्री वी० रामनाथ 

. 14- 7- 76 


नई दिल्ली - 110001, दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
म० 247/ 4/ 77-ए० वी० डी० [[ --- श्री बी० के० प्राचार्य केन्द्रीय 
सतर्कता आयुक्त ने अपने नियुक्तिकाल की समाप्ति पर 8 सितम्बर 1977 
के अपगल से केन्द्रीय सतर्कता प्रायुक्त के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

टी० के ० मुबामणियम , अवर सचिव 
- - - - 


नई दिल्ली- 1, दिनांक 12 अक्तूबर 1977 
म० 24013/ 3/ 77-4० भा० से ० ( IV ) --- भारतीय प्रशासन सेवा प्राधि 
परीक्षा 1976 के परिणामो के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियो की 
भारतीय विदेश सेवा भारतीय पुलिस सेवा , भारतीय प्रशासन सेवा , प्रादि मे 
नियुक्ति के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप , कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग की दिनाक 23, 25 अप्रैल , 10 मई , 1977 की अधिसूचना स० 
17012/ 3/ 77- १० भा० से० ( 4 ) में इन अधिकारियो की भारतीय बन 
सेवा में परिवीक्षा पर की गई नियुक्ति को प्र. येक के सामने वी गई तारीख से 
उक्त सेवा से समाप्त हुपा समझा जाएगा । 


___ स . 18013/6/ 76-प्र० भा० से० ( 4 ) - राष्ट्रपति भारतीय वन सेवा 
( परिवीक्षा ) नियम , 1968 के नियम 4 रा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए उत्तर प्रदेश राज्य सवर्ग के भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित सदरयो फो 
भारतीय वन सेवा में पहली मक्तूबर , 1967 से स्थायी करते हैं -- 

सर्व श्री 
1 जगत नारायण 
2 मुरेश पारण रतूडी 
3 देवी प्रसाद गुप्ता 
4 भागवत प्राव मलेटा 

स . 170 13/ 16/ 77 -प्र० मा ० से० ( 4) - - भारतीय वन सेवा (पदोन्नति 
द्वारा नियुक्ति ) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप विनियम ( 1 ) के साथ 
पठिन भारतीय वन सेवा (भर्ती ) नियम , 1966 के नियम 8 के उप नियम 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति प्रान्ध्र प्रवेश सवर्ग के 
राज्य वन सेवा अधिकारी श्री एन० लिंगाना को सवर्ग अनुसूची की मद 3 दिखाई 
गई वरिष्ठ पेतममान की रिक्ति पर त काल प्रभाव से परिवीक्षा पर भारतीय 
वन सेवा में नियुक्त करते है और भारतीय वन सेवा ( सवर्ग ) नियम , 1960 
के नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा के प्रान्ध्र 
प्रदेश सवर्ग मे प्रावटित करते है । 

विनांक 14 अक्तूबर 1977 
स . 1401 3/1/ 77- १० भा० से० ( 3) - भारतीय प्रशासन सेवा 
( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रपति पजाब राज्य के मवर्ग में प्रावटित भारतीय प्रशासन सेवा के 


तारीख 


क्रम संख्या अधिकारियो का नाम 
1 2 

मर्य श्री 
1 वीरेन्द्र गुप्ता . 


2 एम० मी० सोनयानी 


5 - 7- 77 
( अपराल ) 
11- 7 - 77 
( अपराह ) 
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___ 1 


2 


3 


5 


2 श्री वी० बैलायुधन 


अवर सचिव 


श्रम 
मन्त्रालय 


स्थायी 
अनुभाग 
अधिकारी 
स्थानापन 
मेड 


निम्नलिखित सदस्यो को उनके नामो के सामने दी गई तिथि से उस सेवा में 
स्थायी करते है - - 

1 श्री दलीप मिह मन्धू . . . 31- 7- 77 
2 श्री प्रीतम सिह बाला . 

. . 10-8- 77 
विनाक 18 अक्तूबर 1977 
में० 180 1 3/1/ 77 अ० भा० से ० ( 4 ) ---भारतीय वन सेवा ( परिवीक्षा ) 
नियम 1968 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राष्ट्र 
पति महाराष्ट्र राज्य सवर्ग के भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यो को 
भारतीय वन सेवा में उनके नामो के प्रागे दी गई तारीख से स्थायी करते है - - 
__ सर्व श्री 
1 मे० एन० खीस्ती 
2 ए० एन० ब लाल 

. . 4- 4-77 
पार० एल० अग्रवाल, अवर सचिष 


के० बी० नायर , अवर सचिव 


9 - 1 - 76 


नई वित्ली - 110001, दिनाक 18 अक्तूबर 1977 
म० 1 3019/ 64/ 76- आई० ई० एम० -- राष्ट्रपति भारतीय प्राथिक 
सेवा के ग्रेड-IV के स्थायी तथा ग्रेड III के स्थानापन्न अधिकारी श्री एम . पार० 
कुलकर्णी का 30 सितम्बर 1977 के अपराह्न से भारतीय प्राधिक सेवा से 
स्यागपन्न स्थीकार करते है । 

स . 120 15/ 22177- भा० मा० से० ( 1 ) -- राष्ट्रपति भारतीय 
साख्यिकी सेवा के निम्नलिखित र-III अधिकारियो जो सवर्ग बाहय पदो पर 
प्रतिनियुक्ति पर न होते तो भारतीय माख्यिकी सेवा के ग्रेड-II में नियुक्त किए 
गए होते , को उस सेवा के ग्रेड II मे 8 दिसम्बर 1972 से अगले प्रावेश तक 
स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है - - 
क्रम अधिकारी का नाम 

___ धारित वर्तमान पद 


स० 


1 . श्री बलदेव कुमार 


नई दिल्ली- 110001, दिनाक 15 अक्तूबर 1977 
स० 4/14/ 76-20 में० ( III) -- भूतपूर्व प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार 
निदेशालय ( वाणिज्य मन्त्रालय ) के सर्वश्री टी० आई० जोसेफ अधिशेष 
सहायक निदेशक ( प्रदर्शनी ) और सी० के० भट्टाचार्य अधिशेष सहायक 
निदेशक ( वाणिज्यक प्रचार ) को जिन्हे इस विभाग के दिनाक 15 अप्रैल 
1977 की अधिसूचना संख्या 4/14/ 76-के० से ० ( III ) के द्वारा पहली 
अप्रैल 1977 के पूर्वान से केन्द्रीय ( अधिशेष ) कर्मचारी सैल की रोल पर मे 
लिया गया था पूर्णतया नवर्थ प्राधार पर मुख्य नियन्त्रक पायात तथा निर्यात के 
कार्यालय नई दिल्ली मे नियन्त्रक प्रायात तथा निर्यात श्रेणी-II ( गैर-के० स० 
से . ) के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होने 30 सितम्बर 1977 
के अपगह से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अपने द्वारा धारित पद 
का कार्यभार छोड़ दिया । 

म० 4/ 3/77-फे० से ० ( III ) --- कास्ट स्ट्रक्चर प्राफ जट गुड्स बम्बई 
के माच पायोग के अधिशेष सचिव श्री एम० एम० मारबल्ली को जिन्हें इस 
विभाग के विनाक 4 मार्च 1977 की अधिसूचना स० 4/ 3/ 77-के० से ० ( III ) 
के द्वारा पहली फरवरी 1977 के पूर्वान से केन्द्रीय ( अधिशेष कर्मचारी ) 
मैल के रोल पर लिया गया था एक अगस्त , 1977 से तदर्थ माधार पर 
प्रौद्योगिकः काम्ट तथा प्राइसेज ब्यूरो ( प्रौद्योगिक विकास विभाग) मे उप 
निवेशक ( फैमिकल्म ) के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होने 31 
जुलाई, 1977 के अपराह्न से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग मे उक्त 
पद का कार्यभार छोड दिया । 


विशेष कार्य अधिकारी , केन्द्रीय 
मास्यिकी सगठन , मौख्यिकी विभाग । 
मा ख्यिकी , प्रोमन की सलतनत । 


2. श्री एल० एल० सरीन 


स० 120 1 5/ 22/ 77 भा० सा० से ० ( II ) - - राष्ट्रपति भारतीय साख्यिकी 
मेवा के ग्रेड - II मे तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे निम्नलिखित 
अधिकारियो को उनके नामो के मामने नीचे दी गई तारीखो से अगले प्रादेश 
तक उपस सेवा के उसी ग्रेस में नियमित प्राधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते है . - - 


क० अधिकारी का नाम 


वर्तमान अन्तिम 
धारित पद 


नियुक्ति 
की तारीख 


स० 


सर्व श्री 


1 - 1 - 74 


दिनाक 18 अक्तूबर 1977 
म . 3/ 1 / 77 -2० मी० ( I ) - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 
अधिकारियो को जो प्रत्येक के मामने दिए गए कार्यालयो मे काम कर रहे थे , 
राष्ट्रपति महर्ष 30 मितम्बर 1977 के अपरील से सरकारी सेवा से निवृत्त 
होने की अनुमति प्रदान करते है -- - 


1 एन० प्रार०रामा सुनामनियम सी० सी० आई० एण्ड ई० 

वाणिज्य मन्त्रालय के 
निदेशक ( मारियकी ) प्रम 
सेवा निवृत्त हो चुके 


2. हरीश चन्द्र 


नाम 


क्र० 
स० 


के ० स०सेवा 
में ग्रेड 


सेवा निवृत्ति मन्त्रालय / 
के समय ग्रहण विभाग जहाँ 
किया पद कार्य कर 


3 एस० एस० नायर 


- -- - -- -- - - -. .. 


__1 


2 


3 


_ 4 


_ 5 


.. 


4 डी० पी० राय 


उप सचिव , 

12-- 11 - 74 
इस्पात विभाग । 
विशेष कार्य अधिकारी 30 - 3 - 77 
( मूल्याकन ) 
परिवार कल्याण विभाग । 
विशेष कार्य अधिकारी 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 
स गठन , सांख्यिकी विभाग । 
सयुक्त निदेशक 

21 - 6 - 75 
कार्यक्रम मूल्याकन 
सगठन योजना प्रायोग । 


- 


11 - 5 - 75 


- 


1. श्री बी० के० सक्सेना 


उप सचिव 


स्थायी 
प्रेड I 
स्थानापन 
मलेक्शन ग्रेड 


मुख्य 
निदेशक , 

रोजगार 
एवम् 
प्रशिक्षण: 


5 एस० एन० वार 


1528 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 5, 1977 ( कार्तिक 14, 1899 ) 

कातिक 14, 1899 ) 


[ भाग I -- - खण्ड 2 


____ 1 


2 


सवं श्री 
6. जी० ए० कुलकर्णी 


21 -6 - 75 


___ नई दिल्ली , दिनाक 7 अक्तूबर 1977 
स० क्यू०पी० ए० 1/ 179/ 77 - गृह अवकाश एवं मुख्यालय , विदेश 
मन्त्रालय , मई दिल्ली के लिए स्थानातरित होने पर, संयुक्त राष्ट्र में भारत 
के स्थायी मिशन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री साद एम० 
हाशमी ने 21 जुलाई, 1977 को अपने पद का कार्यभार छोड़ विया था । 

पी० एन० सोनी, उप सचिव 


7. पी० सेन गुप्ता 


30-- 10 - 75 


8 बलदेव कुमार 


15 - 1 - 76 


9 एल० एल० मरीन 


महायफ महापजीकार 
भारत के महापजीकार का 
कार्यालय 
साख्यिकी विशेष 
प्राई० एल० ओ० 
इन्डोनेशिया 
विशेष कार्य अधिकारी 
केन्द्रीय माख्यिकी संगठन 
मांख्यिकी विभाग 
सांख्यिकी 
प्रोमन की मननत 
विशेष कार्य अधिकारी 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 
सगठन सांख्यिकी विभाग 
उप प्रार्थिक तथा साख्यिकी 
सलाहकार और अनुसंधान 
निदेशक , आर्थिक तथा 
साखियकी निदेशालय , 
कृषि विभाग 


14 - 5 - 76 


10 जी० पार आयाचिन 


3 - 1 - 77 


11 आर० रघुनाथन 


5 - 2 -- 77 


इससे इस विभाग के विनोफ 23 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 
12012/1/ 75 -भा० स० से० का अतिक्रमण किया जाता है । 

पी०जी० लेले, अवर सचिव 


नई दिल्ली- 110001, दिनाक 17 अक्तूबर 1977 
स० 20/ जी / 231 -प्रशासन I - - गष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग में वरिष्ठ विश्लेषक श्री एम० टी० नागरतिनम को प्रतिनियक्ति 
माधार पर नियमित अवधि को विद्यमान शतों पर 31 दिसम्बर 1977 तक 
बढ़ाते है । 

बी० मी . वंजानी . प्रवर सचिव 


वित्त मन्त्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1977 
सं० 91 - - राष्ट्रपति ने, श्री सुरेन्द्र प्रमाद भटनागर को 14 जुलाई , 
1977 के पूर्वाह्न से अगला प्रादेश होने तक , 1800- 2000/- रु० के वेतनमान 
मे , प्रधान प्रबन्धक , मरकारी अफीम और ऐल्कालायड कारखाना , नीमच , के 
रूप मे नियुक्त किया है । 

विनांक 8 अगस्त 1977 
स० 92 - राष्ट्रपति ने, श्री एस० पी० प्रानन्द को जो पिछले दिनो 
रसायन परीक्षक , ग्रेड 1 के रूप में तैनात थे, 7 जुलाई, 1977 से अगला मावेश 
होने तक , 1300- 50 -1700 रु० के वेतनमान में , प्रतिनियुक्ति पर, अनुसन्धान 
तथा कारखाना रमायनश , सरकारी अफीम तथा ऐल्कालायड कारखाना, नीमच , 
के रूप में नियुक्त किया है । 

2 श्री एम० पी० प्रानन्द ने उसी तारीख से, अनुसन्धान तथा कारखामा 
रमायनश , सरकारी अफीम ऐल्कालायड कारखाना , नीमच , का कार्यभार समाल 
लिया है । 

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मस्थापन 
स० 93/ 77 - छुट्टी से लौटने पर श्री एम० एन० करखानिस ने , 
4 जुलाई, 1977 के पूर्वाल्ल से, अपीलीय समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क , मद्रास का कार्यभार सभाल लिया है । 

सं० 95/ 77 - स्थानान्तरण पर श्री ए० जे० एफ० डी० सूजा ने, जो 
पिछले दिनो निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा निदेशालय ( सीमा- शुल्क तथा 
केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क ) , नई दिल्ली मे निदेशक ( प्रान्तरिक लेखा-परीक्षा ) 
के रूप में तैनात थे, 1 अगस्त , 1977 के अपराह से श्री वी० एम० रगवानी के 
स्थान पर , निदेशक , सांखियकी पौर मासूचना ( सीमा- शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क ), नई विस्ली , का कार्यभार सभाल लिया है । श्री रगवामी का स्थानान्तरण 
हो गया है । 

दिनांक 25 अगस्त 1977 
स० 100/ 77 --- श्री बी० डी० गुप्ते , महायक समाहर्ता, सीमाशुल्क , 
बम्बई, जिन्हें 31 मई, 1977 से 31 जुलाई, 1977 तक सेवा निवृत्तिपूर्व 
छुट्टी मजूर की गई थी , 31 जुलाई, 1977 के दोपहरबाद से सेवा 
निवृत्त हो गए । 

स 101/ 77 -- श्री डी० एम० वर्मा, महायक ममाहर्ता , केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क को , 4 जुलाई, 1977 से 31 अक्तूबर , 1977 तक सेवानिवृत्ति पूर्व 
छुट्टीमजूर की गई है । श्री डी० एस० वर्मा, मेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त 
होने पर, 31 अक्तूबर, 1977 के वोपहरयाव से सेवानिवृत्त हो जाएंगे । 

स० 102/ 77 - श्री एम० एम० गुहा, महायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क , बरहामपुर, केन्द्रीय उत्पावन शुल्क ममाहर्तालय , पश्चिम बंगाल को 20 
जुलाई, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी मंजूर 
की गई है । श्री एस० एम० गुहा , सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त होने पर , 
30 नवम्बर, 1977 के दोपहरबाव से सेवानिवृत्त हो जाएगे । 
____ स 103/ 77 - श्री जे० एम० दाम , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 
समूह क , मिलीगुडी , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय , पश्चिम बगाल , 
को 1 - 6- 77 से 30- 9- 77 तक सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी मजूर की गई है । 
श्री जे० एन० दास , सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी समाप्त होने पर, 30 सितम्बर, 
1977 के वोपहरबाद से सेवानिवृत्त हो जायेगे । 


विदेश मन्त्रालय 

नई दिल्ली,दिनाक 28 सितम्बर 1977 
स० 32-पी० ए० 11/ 17 - राष्ट्रपति , भारतीय सूचना मेवा के निम्न 
लिखित प्रधिकारियो को , उनके नामो के सामने दी गयी तारीखो से , विवेश 
मन्त्रालय के मुख्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी घर्ग में निदेशक ( भारतीय 
सूचना सेवा/मम्पर्क अधिकारी ) के रूप मे पुन नामोदिष्ट ] स्थायी करते 


कम स० 


नाम 


स्थायी करने 
की तारीख 


14- 4 - 73 


14- 4- 73 


1 श्री ए० के ० गुप्ता 
2 श्री ए . राय चौधरी 
3. श्री जे . जकब 
4. श्री बी० बी० अय्यर 
5 श्री जे० एन० भाट 


26- 3 - 73 


17- 11- 73 


28 - 1 - 74 


विद्या भूषण सोनी, उप सचिव 
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विनाफ 30 मितम्बर, 1977 
स० 113/ 77 - - श्री बी० के० दोशी, अपीलीय समाहर्ता, मीमा -शुल्क , 
बम्बई ने 8 मितम्बर , 1977 के अपगह मे, श्री एम ० जी० चिटनिम के स्थान 
पर, अपने स्वय के कार्यभार के अतिरिक्त , अपीलीय ममाहर्ता , केन्द्रीय उत्पावन 
शुल्क , बम्बई का कार्यभार भी सभाल लिया है । श्री एम० जी० चिटनिस सेवा 
निवृत्त हो गए हैं । 


एम० प्रार० शर्मा, अपर मचिव 


नईदिल्ली,दिनांक 2 अगस्त 1977 
स० एफ० पी० एफ०/ एन० एम० प्रो० ( 27 ) - - राष्ट्रपति ने महर्ष 
राष्ट्रीय बचत ( श्रेणी 1-वरिष्ठ ) के स्थायी क्षेत्रीय निवेशक श्री एम० एस० 
तिवारी को 18 जुलाई, 1977 के अपगल से प्रगला आदेश जारी होने तक 
1300- 30- 1700 रुपए के वेसनमान में स्थानापन्न उप राष्ट्रीय बचत पायुक्त 
नियुक्त किया है । 

दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 
स०एफ० 16 ( 25) -एन० एस०/ 77 -- कोल इण्डिया लिमिटेड,कलकत्ता 
में श्री भाई० एस० मूर्ती की लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में अस्थायी प्रति 
नियुक्ति (विवेश मेवा ) हो जाने से उन्होने 26 जुलाई, 1977 के अपराह्न से 
क्षेत्रीय निदेशक , राष्ट्रीय बचत ( श्रेणी I - कनिष्ठ ) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाग 
के पद से अपना कार्यभार त्याग दिया है । 

2 कोल इण्डिया लिमिटेड से वापस पाने पर श्री मूर्ती ने क्षेत्रीय निदेशक , 
राष्ट्रीय मचत ( श्रेणी-I - कनिष्ठ ) प्रान्ध्र प्रदेश, विजयवाग के पद पर प्रपना 
कार्यभार 21 मितम्बर , 1977 के अपराह्न से मभाल लिया है । 

____ ए० वी० श्रीनिवामन, अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनाक 30 मितम्बर, 1977 
मं० 4/ 1977 - - राष्ट्रपति ने भारतीय पुलिस सेवा, मध्य प्रदेश के 
अधिकारी तथा मि जिले के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक श्री डी० सी० जुगरान , 
को 10 मई 1977 के पूर्वाह से अगला मादेश होने तक प्रवर्तन निदेशालय के 
बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय मे सहायक निदेशक नियुक्त किया है । 

( केन्द्रीय प्रभाग ) 

विनाक 6 अक्तूबर, 1977 
सं० 74 -- राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी और 
गृह कार्य मन्त्रालय के भूतपूर्व स्थानापन्न अवर सचिव श्री वी० के० पशिष्ट 
को , 16 अगस्त 1977 के पूर्वाह्न से वित्त राज्य मन्त्री ( उत्पादन शुल्क एव 
सीमाशुल्क ) का निजी मथिव नियुक्त किया है । 

ए० एन० गरीन, अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनाक 21 सितम्बर, 1977 
स०ए० 12022/ 1/ 76-प्रशा० II - - राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा-परीक्षा 
एव लेखा सेवा के अधिकारी श्री जी० पार० सूद को 14 सितम्बर, 1977 
के पूर्वाल से अगला प्रादेश जारी किए जाने तक वित्त मन्त्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग में उप-नियन्त्रक , महायमा नेता एवं लेखा-परीक्षा नियुक्त किया है । 

प्रो० प्र० कोहली , प्रवर सचिव 


वाणिज्य मन्त्रालय 


( प्रत्यक्ष कर प्रभाग ) 
नई दिल्ली, विनाफ 12 सितम्बर, 1977 

, प्रधान कार्यालय सस्थापन 
म . 15 ... केन्द्रीय मचिवालय पाशुलिपिक सेवा, वित्त मन्त्रालय संवर्ग 
के ग्रेड II स्थायी प्राशुलिपिक श्री के० वी० नारायण स्वामी , जो राजस्व 
विभाग ( प्रत्यक्षकर प्रभाग ) मे निजी सचिव के रूप में तैनात थे, अधिवार्षिकी 
की मायु प्राप्त करने पर, 31 अगस्त , 1977 के अपराह्न में सरकारी सेवा से 
निवृत्त हो गए । 

अमर चन्द चौधरी, प्रवर सचिव 


नई विल्ली, दिनाक 7 अक्तूबर, 1977 
सं० 128/ 1977[ ६० I ( जी० ) ( के 0- 12) ] -- राष्ट्रपप्ति केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के प्रमुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी प्रधिकारी श्री के ० हैदर को 
22 अगस्त , 1977 से 7 अक्तूबर, 1977 तक उमी सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न 
रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं । 

2 राष्ट्रपति, श्री के ० हैदर को उपरोक्त अवधि के लिए वाणिज्य मन्त्रालय 
में उप निवेशक (निर्यात संवर्धन ) के पद पर भी नियुक्त करते हैं । 

दिनाक 10 अक्तूबर 1977 
स . 127/ 1977 ( ए . 19011/ 38/ 77- ई०- I ) - राष्ट्रपति श्री 
सुरेश कुमार प्राई० ए० एम० को 3 अक्तूबर 1977 के पूर्वाह्न से 
पागामी पादेश होने तक वाणिज्य मन्त्रालय में मयुक्त मचिव के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

प्रोम प्रकाश गुप्त , अवर सचिव 


( पार्षिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनाक 4 अक्तूबर, 1977 
स० ए० 32016/ 2/ 77-प्रशा० II - - राष्ट्रपति ने वित्त मन्त्रालय ( माणिक 
कार्य विभाग ) में अनुसन्धान महायक श्री पार० पी० धीर को उसी विभाग में 
23सितम्बर, 1977 मे 30 नवम्बर, 1977 तक कनिष्ठ विश्लेषक नियुक्त 
किया है । 

विनाफ 11 अक्तूबर, 1977 
स० ए० 32022/ 1 / 76- I - - व्यय विभाग से उनका स्थानातरण 
होने पर राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के वित्त मन्त्रालय 
सवर्ग के ग्रेड सी के स्थायी अधिकारी श्री के० पी० मेनन को प्रार्थिक कार्य 
विभाग में अल्पावधिक सेवा के आधार पर 1- 4- 77 से 30 - 9- 77 तक के लिए 
के० म० प्रा० सेवा के ग्रेड वी ( बरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ) का स्थानापन्न 
अधिकारी नियुक्त किया है । 
___ . ए . 11015/ 3/ 77-प्रशा० II -- राष्ट्रपति ने भारतीय प्रर्थ सेवा के 
ग्रेड अधिकारी श्री पी० डी० वामप्पा को 22 अगस्त , 1977 के पूर्वाह से 
अगला प्रादेश जारी किए जाने नक वित्त मन्त्रालय , आर्थिक कार्य विभाग में 
प्रपर आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है । 


वाणिज्यिक जानकारी एवं प्रकस कलन महानिदेशालय 

कलकत्ता , दिनांक 14 अक्तूबर 1977 
स० एस्ट० -11 ( 4) 77/ 141/ VI/ ( w c. ) - - भारत के राजपत्र 
के भाग I खण्ड 2, तारीख 16 जुलाई 1977 के पृष्ठ 968 (हिन्दी ) 
तथा 988 ( अंग्रेजी ) पर प्रकाशित इस निदेशालय की समसख्यक प्रषि 
सूचना तारीख 27 जून 1977 के आशिक मंशोधन , में श्री ए . के . 
पक्रवर्ती, उप निदेशक , कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार नहीं 
होंगे , तथा १० 1100-50- 1600 के वेतनमान मे वे केवल पव का वेतन 
ही लेंगे । 


ना . नटराजन , अवर सचिव 


बी० एन० नायर , महानिदेशक 
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भारत का राजपन्न , नवम्बर 5 , 1077 ( कार्तिक 14, 1899 ) 


[ भाग I-- -खम 2 


- 


- 


इस्पात और खान मत्रालय 


( इस्पात विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनाक 26 सितम्बर 1977 
स० 11 ( 16 )/ 76-प्रशामन 1 ( I) - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय 
प्राशुलिपिक सेवा इस्पात और खान मन्त्रालय ( इस्पात विभाग ) मवर्ग के 
प्रेड "ग " के स्थायी अधिकारी तथा ग्रेड " में स्थानापन्न रूप से कार्य 
कर रहे श्री के० डी० भटनागर को जो भूतपूर्व रक्षा उत्पादन राज्य 
मनी के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर रक्षा मन्त्रालय में प्रतिनियुक्ति 
थे 3- 1-1977 से अथवा अगले मादेश दिए जाने तक अनुपस्थिति में 
इस्पात विभाग में श्रेष्ठ " क " के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया 


( खान विभाग ) 

( भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ) 
कलकत्सा- 700016 , दिनाक 14 अक्तूबर 1977 
स० 4854/बी0/ 86 ( के० प्रार० सी० ) / 19ry - - राष्ट्रपति सहर्ष 
डा० ( श्रीमती ) कल्पना राय चौधरी को खनिज -विज्ञानी ( कनिष्ट ) 
के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 700- 411- 900 
१० रो0 -40- 1100- 50 - 1300 रु० के वेतन मान में स्थानापन्न क्षमता 
में आगामी आदेश होने तक 1 - 9- 1977 के पूर्वाह मे नियुक्त कर रहे 


बी० के० एम० वरदन , महा निदेशक 


2 रक्षा मन्त्रालय से प्रत्यावर्सन पर श्री के० डी० भटनागर ने 17- 5 
1977 में इस्पात और खान मन्त्रालय ( इस्पात विभाग मे ) अपने पद का 
कार्यभार मभाल लिया है । 


दिनांक 10 अक्तूबर 1977 


स० 11( 9 )/ 77-प्रशासन -I (I ) -- इम विभाग की दिनांक 21- 5 
1977 तथा 17- 6- 1977 की मममरूपक अधिसूचनामो के क्रम में 
राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा इस्पात और खान मन्त्रालय ( इस्पान 
विभाग ) मवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायको को अनुभाग अधिकारी 
के पद पर नियुक्ति की अवधि उनके नाम के आगे दी गई अवधि के 
लिए बढ़ा दी है - - 


उद्योग मन्त्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1977 
स० ए० 190 18/ 1/ 73-प्रशासन - औद्योगिक विकास विभाग से 
स्थानातरण के परिणामस्वरूप श्री एच० एल० नायर को 12-9- 1977 के 
पूर्वाह्न से भारी उद्योग विभाग में वरिष्ठ निजी महायक ( केन्द्रीय सचिवालय 
आगुलिपक सेवा के ग्रेड बी० में ) नियुक्त किया गया है । 

स० ए०-190181/ 173-प्रशासन - राष्ट्रपति श्रीमती मेरी थौमस 
को भारी उद्योग विभाग में 12- 0- 1977 के पूर्वान से केन्द्रीय सचिवालय 
आशुलिपक सेवा के ग्रेड बी में नियुक्त करते है । 
___ सं० ए०- 19012/ 3/76-प्रशासन--- राष्ट्रपति श्री जी० एस० राजपून 
को जो भारी उद्योग विभाग में एक स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी एवम् 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 4 के एफ स्थायी अधिकारी है अधि 
वार्षिकी की प्रायु पूरी कर लेने पर 30 सितम्बर 1977 के प्रपगल 
से सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने की अनुमति देते है । 

प्रार० एन० कालिया , उप सचिव 


क्रम 


अधिकारी का नाम 


अवधि 


1 श्री के० सी० प्रोबराय 


1 - 7 - 1977 से 


29- 8 - 1977 


31- 8- 1977 से 30- 9- 1977 

तक 


2. श्री गजत दत्ता 


. 


. 


1 - 7- 1977 से 29- 8 - 1977 

तक 
31- 8-1977 से 30- 9-1977 


3. श्री बी० एन० भार्गव 


1 - 7 - 1977 से 29- 8- 1977 

तक 
31 - 8- 1977 से 30 - 9- 1977 

तक 


( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
स . 8 ( 2 )/ 77-पी० पी० एण्ड सी० - इस मन्त्रालय की इसी सख्या 
वाली अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त , 1977 के क्रम में राष्ट्रपति ट्रेड 
मार्स रजिस्ट्री बम्बई के कार्यालय मे ट्रेड मार्सपरीक्षक श्री एस० पी० 
कृष्णन को 31 दिसम्बर 1977 ( अपराल ) तक ट्रेड मामर्स रजिस्ट्री 
में स्थानापन्न रूप में ट्रेड मास के महायक रजिस्ट्रार के पद पर बने रहने की 
अनुमति देते है । 

दिनांक 14 प्रसूबर 1977 
स० 13 ( 18)/ 75-पी० पी० एण्ड सी० - इस मन्त्रालय की इसी 
सख्या बाली अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 1977 के क्रम में श्री पार ० 
के . नाग को पेटेन्ट कार्यालय मे 28 फरवरी 1977 के उपरान्स 
प्रागामी प्रादेशो तक स्थानापन्न वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष के पद पर बने रहने 
की अनुमति दी जाती है । 


4. श्री डी० एम० सोडी . 


1 - 7- 1977 से 29- 8-1977 

तक 
31- 8- 1977 से 9 - 9 - 197 

तक 


5 श्री ए० के० गागुली 


. 


. 


1- 7- 1977 से 


8- 8.1977 


10- 8- 1977 से 1 - 9- 1977 

तक 


पी० प्रार० चन्द्रन , उप - सचिष 


- - 


- - - 


- 


म० 11 ( 9 )/ 77-प्रशासन -I ( IV ) ( .) - इम विभाग के दिनांक 
17 जन 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति ने इस्पात 
और खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) मे श्री एम० एन० भट्टाचार्या 
अनुभाग अधिकारी की उमी विभाग में डेस्क अधिकारी के पद पर नियक्ति 
की अवधि 1- 7- 1977 में 14 - 10- 1977 तक बढ़ा दी है । 

एन० कृष्णमूर्ति , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनाक 17 अक्तूबर 1977 
सं . 1/15/ 77 -एम० प्राई – मुख्य निमंत्रक विस्फोटक नागपुर के 
कार्यालय में उप-मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक के पद पर नियुक्त किये जाने 
के फलस्वरूप श्री जे० एस० फहनीस ने 3 जून 1977 के अपराल से 
उप-मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक पूर्वी मडल कलकत्ता के कार्यालय से विस्फो . 
एक नियतक के पथ का कार्यभार छोड़ दिया । 


भाग I - - 


2 ] 
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गष्ट्रपनि , श्री जे० एम० फडनीम की 15 जून 1977 के पूर्वाह 
में प्रागामी प्रादेशी तक मुमप नियत्रक विस्फोटक नागपुर के कार्यालय में 
उप- मुमय विस्फोटक नियन्त्रक के पद पर नियुक्त करते हैं । 


म . 1/ 15/ 77- 7म० माई - विस्फोटक नियन्त्रक भासनसोल के पद 
पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री वी० एम० मृत्रामण्यन ने 20 जन 
1977 के अपराह मे उप -ममय विम्फोटक नियन्त्रक , हजारीबाग के पद 
का कार्यभार छोर दिया । 

राष्ट्रपनि श्री वी० एम० मुबामण्यन को 27 जून 1977 के पूर्वाह 
मे अागामी प्रादेशो तक विस्फोटक नियन्त्रक भासनसोल के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 


म्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय 

( ग्वाग्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 1 1 अक्तूबर 1977 
म० ए० / 1 2022/ 10/ 77-स्थापना -I - - भारतीय प्रशासन सेवा के अधि 
कारी और स्वास्थ्य विभाग में अपर मचिय श्री ज्योति म्वरूप बाली ने 
इस विभाग में अपर मचित्र , के पद का कार्यभार 16 अमस्त , 1977 
( पूर्वान ) मे छोड़ दिया । 

2 श्री ज्योति स्वरूप बाली को 16- 8- 1977 से 14- 10-1977 सक 
60 दिन की अवधि के लिए परिणत छुट्टी प्रदान की गई है । उन्हे मजूर 
की गई इस छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् श्री ज्योति स्वरूप माली की 
मेवाए बिहार मरकार के सुपुर्व की जाती हैं । 

___ रमेश बहादुर , उप -मषिय 


म01/15/ 77- एम० आई० -- उप -मुख्य विस्फोटक नियत्रक पूर्वी 
मंगल कलकमा के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वम्प श्री बी० 
भार० दवे ने 1 जून 1977 के पूर्याह्न से उप-मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक 
पूरी मजल कलकत्ता के कार्यालय से विस्फोटक नियंत्रक के पद का कार्यभार 
छोड दिया । 

राष्ट्रपति श्री बी० प्रार० दवे को विस्फोटक विभाग पूर्वी महरन 
कलकत्सा में 1 जुन 1977 के पूर्वाल से मागामी मादेशो तक उप -मुख्य 
विस्फोटक नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते है । 


__ म० 1/ 15/ 77- एम० ग्राई० - - विस्फोटक नियन्त्रक गोहाटी के पद पर 
नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री एन० मी० कुछ ने उप- मुख्य विस्फोटक 
नियन्त्रक पूर्वी मरन कलकता के कार्यालय से 6 जून 1977 के अपगल 
मे उप-नियन्त्रक विस्फोटफ के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

राष्ट्रपति श्री एन० जी० कुन्द्र को 15 जून 1977 के अपरान्ह 
में अन्य प्रादेशो नक विस्फोटक नियत्रक गोहाटी के पद पर नियुक्न करते 


नई दिल्ली, दिनांक 1 4 अक्तूबर 1977 
स० ए० 12026/ 76/ 77-के ० स्था० से०-III - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मेवा के डा० टी० के० थूस को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ 
ग्रेड- 2 ( तदर्थ) के पद पर नियुक्त कर उन्हें 10 अगस्त 1977 पूर्वान 
से मौलाना प्राजाव मेडिकल कालेज , नई दिल्ली में सर्जरी के लेक्चगर के 
पद पर नियुक्त किया है । 

दिनाक 18 अक्तूबर 1977 
म० ए० 1 2026/ 55/ 77-स्वास्थ्य सेवा- 2-- - अपना त्यागपत्र मजूर 
हो जाने के फलस्वरूप डा० नीलोक्श ने 10 जून, 1977 ( पूर्वाह ) से 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली से कनिष्ठ घिकिन्मा अधिकारी 
( सद ) का कार्यभार छोड़ दिया है । 

पार० एन० तिवारी , अवर सचिव 


मुरेश कुमार , उप-सधिय 


नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1977 


म० ए०- 3 104/ 1/ 77 - 10-I --- राष्ट्रपति , श्री के . मुरगेन को 4 
जन , 1977 से प्रौद्योगिक विकास विभाग सवर्ग में केन्द्रीय मचिवालय सेवा 
के प्रभाग अधिकारी ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त करने है । 


के० श्रीनिवामन , प्रवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनाक 1 अक्तूबर 1977 
म० ए०- 19011/ 34/7250- 4 -- रमायन और उर्वरक मत्रालय में 
प्रतिनियुक्ति पर परियोजना अधिकारी ( ड्रग्म ) के पद पर चले जाने 
के फलस्वरूप डा० पी० के० घोष ने 1 अगस्त , 1977 ( पूर्वाना ) से 
प्रौद्योगिक लागत नथा मूल्य ब्यूरो, प्रौद्योगिक विकास विभाग में उप 
निदेशक ( ग्मायन ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


कृषि और सिचाई मन्त्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 10 अक्तूबर 1977 
म० ए० 12022/10/ 77-स्था० 1 - राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के अनुभाग अधिकारियो के ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एच० एम० गज़ 
को , जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से कार्य 
कर रहे हैं , 4 मई, 1977 के पूर्वाह्न से प्रागामी प्रादेशो एक कृषि 
पौर मिधाई मवालय में प्रवर मधिय के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विनाक 12 अक्तूबर 1977 
म० ए० 12026/ 2/ 72-स्था०- 1 -- भाग्न मरकार के कृषि पौर 
मिचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग के मयुक्त मचिव , कृषि और सिचाई 
मन्त्रालय के कृषि विभाग के स्थायी मचलन निरीक्षक श्री एस० एल० 
महगल को 28 मिनम्बर, 1977 के पूर्घात मे पागामी प्रादेशी तक 
विभाग मे प्रस्थायी प्राधार पर प्रोन्नति से महायक निदेशक ( उर्घरक 
मंचलन ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 
___ मं० 12025/ 6/ 78-स्था०- 5 -- राष्ट्रपति कृषि और मिचाई मन्त्रालय 
के कृषि विभाग के मास्यकी अनुमधान अन्वेषण अधिकारी श्री एम० के० 
वाम को 30- 7- 1977 के पूर्वान से आगामी प्रादेशी तक उमी विभाग 
में अम्थायी हैसियत मे महायक प्रायुक्न ( मात्म्यकी ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

म० 27 - 642/ 77-स्था०- 5 -- कृषि और मिचाई मन्त्रालय के कृषि 
विभाग के स्थायी उपायुक्त ( मात्म्यको योजना ) डा० टी० ए० मम्मन 
की 4 अक्तूबर 1977 के अपगल मे ममुद्री उत्पाद निर्यात विकाम 
प्राधिकरण कोचीन मे निदेशक के पद पर नियुक्त होने पर उनकी सेवाए 
वाणिज्य मन्त्रालय को सौप दी गई हैं । 


विनाक 3 अक्तूबर 1977 


म० ए०- 190(01 1/ 17/ 77- ई० - 4 - ~ मयमन राष्ट्र अमेरिका में यूनीयो 
के नियमित कार्यक्रम के अतर्गत "इन्एस्ट्रीयल बेस्ट ट्रीटमेट " के क्षेत्र 
में यूनीयो की शोधवृत्ति (फेलोशिप ) के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने 
के फलस्वरूप मकनीकी विकास के महानिदेशालय में विकास अधिकारी 
( ग्मायन ) श्री भार० मी० भट्टाचार्य ने 12- 8- 1977 के अपगहा मे 
अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

श्रीमती सुशीला भनोत, अवर सचिव 
2 - 312GI/77 
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दिनांक 14 अमर 1977 
म . 12025/ 1/ 76-स्था० - 5 - - राष्ट्रपति, विजापुरी में स्थित प्रखिल 
भारतीय मुदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण मे महायक मदा सर्वेक्षण 
अधिकारी श्री जी० एफ० थयाकर को 2 अक्तूबर 1977 के अपराह्न 
से आगामी प्रादेशो तक कृषि और मिचाई मन्त्रालय ( कृषि विभाग ) मे 
प्रस्थायी हैमियत में सहायक प्रायुक्त ( मृदा सरक्षण ) के पद पर नियुक्त 


दिनांक 13 अक्तूबर 1977 
स० ए० 19012/ 4/ 77-रथा -I - - राषिय , भारत सरकार, कृषि 
और मिचाई मन्त्रालय ( खाद्य विभाग ) श्री एम० प्रार० चक्रवर्ती के 10 
अक्तूबर , 1977 के पूर्वाह मे , अगले मादेण होने नक , खास विभाग में 
पोपाहार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्तन करते हैं । 

2 श्री एम० मार० चमवर्ती ने उमी तारीख में मुख्यालय में पोषा 
हार अधिकारी के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 

यू० वी० पी० एल० नरसिम्हम , प्रवर मधिष 


म० 12023/ 21/ 77 -स्थापना- 5 - - भाग्न सरकार कृषि और मिचाई 
मन्त्रालय के कृषि विभाग के संयुक्त मचिव केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 
प्रेड- 4 के स्थायी अधिकारी श्री एम० एम० गोयल को 29 सितम्बर , 
1977 के पूर्वाह्न से अागामी आदेशो तक कृषि विभाग में प्रगति 
अधिकारी ( नलकूप ) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्न करते हैं । 

रूप राम , अयर मचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1977 
म० 5- 25/ 69-ए० आई० एम० - - तमिलनाडु सवर्ग मे भारतीय 
षम सेवा के अधिकारी , श्री एम . जोन जोसेफ की मेवा की अधि 
ममास होने के फलस्वरूप उनकी मेवाए 13- 9- 1977 के अपराह्न से 
तमिलनाडु सरकार की मौप दी गई हैं । 
_____ 6-1/ 78 ए० पाई० एम० -- राष्ट्रपनि, उदीमा वन सेवा के 
अधिकारी श्री एम० बी० फसस्ती , जो वन अनुमधान संस्थान तथा महा 
विद्यालय , देहरादून के अन्तर्गत राज्य वन सेवा महाविद्यालय वर्नीहाट में 
प्रतिनियुक्ति पर थे , की सेवाए, 15 जुलाई, 1977 के अपराल मे उडीमा 
सरकार को सौप दी गई है । 

उमा णकर पाडे , प्रवर गचिव 


( ग्राम विकास विभाग ) 

नई दिल्ली,दिनांक 14 अक्तूबर 1977 
स० 19011/ 3/ 71- 0 ई . II ( ए० एम० ) -- राष्ट्रपति, विपणन 
तथा निरीक्षण निदेशालय मे स्थानापन्न वरिष्ठ विपणन अधिकारी मौर 
मूलरूप से उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे श्री 
जे० प्रार० सौलकी की सेवाए 17 जुलाई, 1976 के दोपहर के पहले 
से एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश मेवा शतों पर पायगट्स फॉस्फेटम् 
एण्र केमिकल्स लि० को सौपते हैं । 

श्री जे० मार० मोलकी पायराइटस फास्फेट्म एण्ड कैमिकल्स लि . 
से 16 जुलाई, 1977 को कार्य-भार से मुक्त हुए और उन्होने पर ग्रहण 
का ममय नथा अजित छुट्टी व्यतीत करने के बाद 23 अगस्त , 1977 को 
विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय में कार्यभार सभाला । 

म० 20- 8/ 75-ए.० एम० ---इम विभाग की विभागीय पदोमनि ममिति 
( श्रेणी -I ) की सिफारिश पर, राष्ट्रपति , श्री पी० एस० कृष्णन को 22 
सिनम्बर , 1977 के दोपहर के पहले से विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय 
में उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी ( ग्रुप III ) के प्रेड में स्थानापन्न 
पदोन्नति के आधार पर नियुक्त करते हैं । 

बी० एल० मनिहार, अपर मचिम 


नई विल्ली, विनकि 15 अक्तूबर 1977 
म . 2- 12/ 77-भूमि - राष्ट्रपति सघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश 
पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय , इलाहाबाद के गमायनिक विभाग के पूल 
अधिकारी डा० शराफत अली को 1 जुलाई , 1977 के पूर्वाह्न मे प्रागामी 
मादेशो तक कृषि विभाग के अधीन अखिल भारतीय मृदा और भूमि उप 
योग सर्वेक्षण मंगठन के उप -केन्द्र रांची मे अस्थायी प्राधार पर गहायक 
मवा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर नियमन करते हैं । 

एच० एस० राजू , अवर सचिव 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 14 अक्तूबर 1977 
म० एफ० 13-13/ 77-एन० एम० वाई ०-1 - राष्ट्रपति निम्नलिखित 
व्यक्ति को उनके मामने दी गई तारीख से अगले आदेणो नक विरुकुम 
नदर्थ आधार पर नेहरू युवक केन्द्र में युवक समन्वयक के पद पर स्थाना 
पन्न रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं .. . 


क्र० 


नाम 


युवक समन्वयक के पर मेहरू यमक केन्द्र का 
पर नियुक्ति की तारीख 

नाम 


म० 


( खाद्य विभाग ) 
नई दिल्ली ,दिनांक 23 सितम्बर 1977 
म० ए० - 19012/ 7/ 77-सी० एम० टी० -- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय 
पाशुलिपिक सेवा के ग्रेड सी अधिकारी श्री प्राणनाथ को 26 अगस्त , 
1977 के पूर्वाह्न मे , प्रगले अादेश होने तक , खाद्य विभाग मवर्ग में उम 
सेवा के ग्रेड बी अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते 


1 श्री मोह० खलीमुल्लान 27 मितम्बर, 1977 कुरनूल, 

( पूर्वान ) 

प्रदेश ) 


( मान्ध्र 


एच० भार० सूत्र , प्रवर सचिव 


विनाक 6 अक्तूबर 1977 
सं० ए०- 19011/ 15/ 77-स्था०-I - - राष्ट्रपति , श्री एम . के . श्रीवास्तव 
को 30 सितम्बर 1977 के पूर्वाण से अगले आदेश होने नक , खाद्य विभाग मे 
सहायक निदेशक ( सचयन तथा अनुसंधान ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

2 श्री श्रीवास्तव ने उमी नारीख मे अन्न सुरक्षा अभियान पुणे 
के कार्यालय में महायक निदेशक ( सघयन तथा अनुमधान ) के पद का 
कार्यभार सभाल लिया । 


ममाज कल्याण विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 2 2 मितम्बर 1977 
म० ए० 32014/ 3/ 75-स्थापना-I --- राष्ट्रपति समाज कल्याण विभाग में 
अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री एम० एन० गय की स्थानापन्न नियुफिन को अगले 
प्रादेणो तक जारी रखते है । 

डी० एम० सिद्, अवर सचिव 


- -- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - --- - - 


- - 
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- 
मस्कृति विभाग 

1- 12- 73 से 6 - 8- 74 ( अपगल ) तक की अवधि के लिए निमान्त अस्थायी 

एवं तदर्थ माधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त 
नई दिल्ली , दिनांक 15 अक्तूबर 1977 

किया है । 
स० एफ० 1-10/ 77-मी० ए०/I ( 5) - ~ राष्ट्रपनि , राष्ट्रीय संग्रहालय , 
नई दिल्ली के उप अध्यक्ष ( पूर्व-कोलम्बियन मथा पाश्चात्य कला ) डा० 

म० 4/ 3/ 77- एस० पी० जी० - इस कार्यालय की इसी संख्या वाली 

तारीख 26- 3- 77 की अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति भारतीय डाक सेषा 
यी० पी० द्विवेदी को , राष्ट्रीय संग्रहानय , नई दिल्ली के अध्यक्ष ( प्रकाशन ) 

ग्रुप ए कनिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री प्रार० के० रत्नावन को भारतीय 
की अवकाश रिक्ति में स्थानापन्न रूप में वेवल 1 अगस्त , 1977 से लेकर 
30 मितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए बिल्कुल प्रस्थायी रूप में 

पाक सेवा ग्रुप ए वरिष्ठ ममयमान मे तारीख्य 31- 10- 77 तक या स्थानीय 
तवर्थ प्राधार पर , महर्ष नियुक्त करते है । 

घ्यवस्था को वास्तविक समाप्ति तक जो भी पहले पाओ की अवधि के लिए 

नितान्त अस्थायी एव तदर्थ प्राधार पर महर्ष माज्ञा प्रदान की है । 
जे० एम० गुगनानी , 

2 तदर्थ प्राधार पर की गई उक्त नियुक्ति के कारण अधिकारी अपनी 
महायक शिक्षा सलाहकार 

नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । न ही तदर्थ प्राधार पर 

की गई इस सेवा की गणना वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए और अगले 
सचार मन्त्रालय 

उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु ही की जाएगी । 
नई दिल्ली , दिनाक 5 अक्तूबर 1977 

म . 13/ 12/ 77-एस० पी० जी०. सामान्य सिविल सेवा ग्रुप बी 
म० ए० 320 1 3/ 5/ 74-प्रशासन - - राष्ट्रपति महर्ष, अनुश्रवण मघटन 

महायक महानिदेशक डाक मेवा ( याय ग्लेग ) सुरक्षित पद के अधिकारी 
में स्थायी कार्यभारी इंजीनियर , डा० एम के० गव को , जो मचार मन्त्रालय 

श्री एम० सी० भादुडी निवर्तन प्रायु प्राप्त करने पर तारीख 31- 7- 77 से 
में बेसार प्रायोजना और ममन्यय स्कन्ध में भारत सरकार के महायक बेतार 

मेवा निवृन हो गए । 
मलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे प्रतिनियुक्ति पर यिदेश सेवा के 
अधीन गा , उप बेतार मलाहकार, श्री एच० वी० बद्रीनाथ के स्थान पर, 1 

दिनाक 15 अक्तूबर 1977 
अक्तूबर, 1977 में 15 नवम्बर, 1977 तक , भारत सरकार के उप बनार 

स . 4- 3/ 77- एस० पी० जी० - - राष्ट्रपति ने डाफ अधीक्षक मेवा ग्रुप 
सलाहकार के रूप में नियुक्ति करते है । 

बी के निम्नलिखित अधिकारियो को भारतीय डाक अधीक्षक सेवा प्रप 
____ स० ए० 32014/ 3/ 77-प्रशासन --- गप्ट्रपति सहर्ष, केन्द्रीय सचिवालय ए , कनिष्ठ ममयमान मे नितान्त अस्थायी और तदर्थ प्राधार पर उनके नामो 
सेवा ( सधार मन्त्रालय सवर्ग ) के निम्नलिखित स्थायी महायका को , 

के गामने दी गई अवधि के लिए या स्थानीय व्यवस्था की वारतविधा ममाप्ति 
उनके नामो के प्राग दिखाई गई प्रधि के लिए, उसी मवर्ग में उक्त मेवा तक जो भी पहले पडे, महर्ष नियुक्त किया है -- 
के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में , स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है --- 
1. श्री एस० पार० गुप्त 8- 9- 77 से 25-10- 77 तक 

से 

तक 
2. श्री रतन लाल - 1 12- 9- 77 से 29- 10- 77 तक 

___ 1 श्री के० एस० सजनानी . 18 - 6 -77 31 -10-77 
3 श्री एम० एम० एम० रोहाल 20- 9- 77 में 5- 11- 77 तक 

2. श्री भौपिन्दर मिह 

30- 1- 77 31 - 10- 77 
2 मर्व श्री गुप्त , रतन लाल- 1 और रोहाल को डाक - तार महानिदेशालय 
म सैनात किया गया है । 

2 तदर्थ प्राधार पर की गई उक्त नियुक्तियों के कारण अधिकारी अपनी 
विनाफ 6 अक्तूबर 1977 

नियमित नियुक्ति के लिए कोई दाया नहीं करेंगे न ही तदर्थ आधार पर 

की गई इम सेवा की गणना वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए और अगले उच्चतर 
म० ए० 22013/ 1/ 76-प्रशासन -- राष्ट्रपति गहर्ष, 1 - 10- 1977 से 

ग्रेस में पदोन्नति के लिए ही की जाएगी । 
और प्रागामी मादेशा तक , केन्द्रीय मचिवालय मेवा ( सचार मनालय सवर्ग ) 
के स्थायी महायक , श्री डी . के . बोम की उसी सवर्ग की उक्त सेवा के 

म० 4- 3/ 77- एम० पी० जी० - - राष्ट्रपति ने डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप 
मनभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति को जारी रखने की अनुमति प्रवान करत बी , के निम्नलिखित अधिकारियो को भारतीय डाक अधीक्षक सेवा प्रप 

ए वरिष्ठ समयमान मे नितान्त अस्थायी और मदर्थ प्राधार पर उनके नामो 
2. श्री बोस इम मन्त्रालय ( मुख्य ) के डब्ल्यू० पी० मी० अनुभाग में के मामने दी गई अवधि के लिए या स्थानीय व्यवस्था की ममाप्ति तक जो 
अनुभाग अधिकारी के रूप म तैनात रहेगे । 

भी पहले पणे, महर्ष नियुक्त करते है --- 
स० ए० 32014/ 3/ 77- प्रशासन -- राष्ट्रपनि महर्ष, केन्द्रीय सचिवा 
लय सेवा ( मचार मन्त्रालय संवर्ग ) के स्थायी महायक श्री एम० के० घोष 
को , 1-10- 1977 ( पूर्वाह ) मे और आगामी प्रादेणो तफ , उसी मवर्ग की 

I. श्री पार० एल० पलारिया , 
उक्त मेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे , स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते 

30 - 4- 77 
. 

31 - 10- 77 

( अपगह ) 
2 श्री चन्द्र भान 

30- 4- 77 31 - 10- 77 
2. श्री घोष को इस मन्त्रालय ( मुख्य ) के मी . व पी० अनुभाग मे 
तैनात किया गया है । 

2. तदर्थ आधार पर की गई उक्त नियुक्तियों के कारण अधिकारी अपनी 
मदनलाल कक्कड़, उप सचिव 

नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । न ही तवर्ष आधार पर 

की गई इस सेवा की गणना वरिष्ठमा के प्रयोजन के लिए और अगले उच्चतर 
( डाफ -तार बोर्ड ) 

ग्रेप मे पदोन्नति के लिए ही की जाएगी । 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 13 अक्तूबर 1977 

म० 4/ 3/ 77-एस० पी० जी०- - राष्ट्रपति ने डाफ अधीक्षक मेवा ग्रुप 
म . 9/ 20/ 75- एम० पी०ए० -- इम कार्यालय के तारीख 23- 10 73 बी के निम्नलिखित अधिकारियो को भारतीय डाक सेवा गुप ए वरिष्ठ 
की अधिसूचना सखया 9/ 11/ 73- एग० पी० ए०-I के क्रम में साफ-तार बोई समयमान में स्थानापन्न रुप से कार्य करने के लिए उनके नामो के मामने 
ने श्री के० प्रार० मेनगप्ता को डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी -II म तारीख दी गई अवधि के लिए या स्थानीय व्यवस्था की वास्तविक समाप्ति तक जो 


है । 


तक 
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[ भाग 1 - बण 2 . 


भी पहले पडे नितान्त अस्थायी और तदर्थ प्राधार पर कार्य करने के लिए 
सहर्ष नियुक्त किया है - 


तारीख 
- - - -- - - - - .. 


क्रम स० 


नाम 


मे 


नक 


12- 1 - 77 


31 - 10- 77 


( सडक पक्ष ) 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 7 अक्तूबर 1977 
स० ए० -पी० ( ए० ई०ई० )/ 357 - - राष्ट्रपति श्री अशोक कुमार को 
22सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से प्रगला आदेश होने तक के लिए नौवहन 
पौर परिवहन मत्रालय ( सडक पक्ष ) मे महायक कार्यपालक इजीनियर 
नियुमन करते है । 

दिनापा 10 अक्तूमर 1977 
म० ए० पी० ( ए० ई० ई० ) / 358 -- राष्ट्रपति श्री गमबचन मिह को 
26 सितम्बर , 1977 के पूर्यास्त से अगरला प्रावेश होने तक के लिए नौवहन 
पौर परिवहन मनालय ( मउक पक्ष ) मे महायक कार्यपालक इंजीनियर 
नियुक्त करते है । 

दिनाक 14 अक्तूबर 1977 
स० ए०- 4 ( 1 )/ 76 -- राष्ट्रपति निम्नलिखित प्राधिकारियो की नौवहन 
और परिवहन मनालय ( मडक पक्ष ) मे तवर्थ प्राधार पर प्रधीक्षक जीनियर 
के ग्रेड में नियुक्ति को 30 मितम्बर, 1977 तक अथवा पद के नियमिप्त 
रूप से भरे जाने तक , इनमे जो भी पहले हो , बढ़ाते है ----- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


( मवंश्री ) 
1 पार० पी० जोशी 
2 वी० पी० चायला 

29- 4- 77 31 -10- 77 

- - - - - - - - - - - - - - 
2 तदर्थ आधार पर की गई उक्त नियुक्तिया के कारण अधिकारी अपनी 
नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । न ही तदर्थ आधार पर 
की गई इम मेवा की गणना वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए और अगले उच्च 
तर ग्रेप मे पयोमति हेतु ही की जाएगी । 

स० 9/ 4/ 77-एम० पी० जी० - - इम कार्यालय के तारीख 26- 8- 77 
की अधिसूचना सख्या 9- 9- 77 एस० पी० मी० के अतिक्रमण मे डाक -सार 
बोई ने श्री के० एल० गोयल को डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप बी में स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए तारीख 5- 10- 76 से 16- 5- 77 तक की अवधि 
के लिए नितान्त अस्थायी एव तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए महर्ष 
नियुक्त किया है । 

2 नवं प्राधार पर की गई नियुक्ति के कारण अधिकारी अपनी 
नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । न ही तदर्थ आधार पर 
की गई इम मेवा की गणना बरिष्ठता के प्रयोजन के लिए और अगले 
उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु की जाएगी । 

रवि प्रकाश , 
महायक महानिदेशक ( डाक -तार ) 


- 


-- 


- - - - 


-- - 
श्राम 


अधिकारी का नाम 


म० 


1. श्री पी० भार० फालडा 
श्री एम० के० भत्ला 
3 श्री सी० प्रार० केशवमति 
4 श्री मी० एम० आरजा 
5 श्री एम० के० खल्ली 
6. श्री एन० चौधरी 
7 श्री बी० के० राय 
8 श्री ए० एम० केशषिम्या 
9. श्री के० बी० जुरियाभिगानी 
10 श्री एच० ए० भिडग 
11. श्री एम० पी० मैथ्यू 
12 श्री भी० एम० जैन 
1 } श्री प्राई० के० भला । 


- 


- 


- 


- 


- 


शिवकुमार मर्मा, उप मचिष 


नौवहन और परिवहन मन्त्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1977 
म० ई० मी० एम० ( 133 )/ 77 - - राष्ट्रपति गृह मन्त्रालय , कार्मिक 
तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के डेस्क अधिकारी श्री एम० आर० वर्मा 
को 17 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न मे 8.40- 1200 रु० के वेतनमान में 
इम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री के अतिरिक्त निमी मचिव नियक्त करते है । 

दिनाक 18 अक्तूबर 1977 
म० ई० मी० एम० ( 2 )/ 76- - राष्ट्रपति नौवहन तथा परिवहन 
मन्त्रालय के केन्द्रीय मचिवालय प्राशुलिपिक मेवा के ग्रेछु मी के निम्नलिखित 
अधिकारियो को प्रत्येक के सामने दी गई नारीखों मे और अवधि के लिए 
अथवा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इनमें जो भी पहले हो , तदर्थ प्राधार 
पर ग्रेड बी में नियुक्त करत है -- - 


ऊर्जा मसालय 

( विधुत् विभाग ) 

नई दिल्ली,दिनाक 12 अक्टूबर 1977 
म० 27/ 77- एफ• 2/ 9/ 76-प्रशामन-दो -- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के सिचाई और विद्युत् मवर्ग के अनुभाग अधिकारी के प्रेड के एक 
म्पायी अनुभाग प्राधिकारी श्री खान चन्द ( केन्द्रीय सचिवालय मेवा ग्रेड 
चयन सूची अधिकारी 1976 ) को केन्द्रीय मचिवालय मेवा के ग्रेड-एक मे 
3 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न में अगले प्रादेश होने तक , स्थानापन्न होने के 
लिए नियुक्त करते है । 
___ 2 राष्ट्रपति , श्री खान चन्द को उमी ममय और तारीख में विग्रन् 
विभाग में प्रवर सचिव के पद पर नियुक्त करते है । 

वि० दे० मेहतानी , प्रवर सचिव 


क्रम अधिकारी का नाम 
स 


नियुक्ति की अवधि 

- - -- - जहा नियुक्ति की 
मे तक गयी । 


1 श्री एस० कृष्णमूर्ति 
2. श्री बी० एम० नरुला 
3 श्री एम . प्रार० एलावादी 
4 श्री ऊधम मिह . 


1 - 10- 77 31 - 1 6 - 77 परिवहन पक्ष 
1-10- 77 31- 10- 77 सड़क पक्ष 
18- 9- 77 31- 10- 77 परिवहन पक्ष 

3-9- 77 17- 9-77 परियहन पक्ष 
3- 10- 77 31- 10- 77 मड़क पक्ष 
10- 10- 77 31- 10- 77 सड़क पक्ष 


रेल मन्त्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
नईदिल्ली, दिनाक 10 अक्तूबर 1977 
म० ई० ( जी० पी० ) 74 /1/ 153-~ - राष्ट्रपति डा० एन० के० भटनागर , 
श्रेणी II महायक चिकित्मा अधिकारी उत्तर रेलवे को 1 - 1 - 1973 से 
700 - 1600 रुपए के सशोधित श्रेणी J वेतनमान में सहायक मडल चिकिस्मा 
प्राधिकारी के मा में नियुक्त करते है । 


5 श्री टी० भार० जोणी 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


युधिष्ठिर लाल , अयर गचित्र 
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- - 


-- 


- - - 


- 


-- 


- - - 


- -- - -- - 


- - 


स० ई . ( जी० पी० ) 75/ 1/ 61/पार्ट -11 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित 
स्थायी स्थानापन्न श्रेणी ।। अधिकारियो को भारतीय रेल यात्रिम इजीनियरी 
मेवा के कनिष्ठ वेतनमान में उनके नाम के मामने अकिन रेल प्रशासन पर 
27- 1- 77 से स्थायी रूप से पदोन्नत करते है - -- 


स० पी० एफ0 / 231/ सी० माई० एम० - -- अधिषाषिकी 
जाने पर , केन्द्रीय सूचना मेवा के ग्रेड 4 के स्थायी और ग्रेड 1 के स्थाना 
पन्न ( तदर्थ) अधिकारी श्री पी० के० छगफकोटी 31 मार्च, 1977 के 
अपराह्म को मरकारी सेवा मे निवृत्त हो गये । 

2 श्री छगककोटी ने उमी तारीख को प्रकाशन विभाग, गोहाटी 
में वरिष्ठ सवाददाता के पव का कार्यभार छोर दिया । 

एम० गमम्बामी, प्रवर सचिव 


- -- - - 


नाम 


रेल प्रशासन 


मध्य 


मध्य 


मध्य 


. मध्य 
. पूर्व 


पूर्व 


नई दिल्ली, दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
म० ए० 12026/1/ 77 एफ० ( प ) - राष्ट्रपति , माकाशवाणी 
के इजीनियरी मयग के स्थायी सहायक केन्द्र इजीनियर तथा दूरदर्शन 
महानिदेशालय में स्थानापन्न महायक योजना अधिकारी श्री ए० बी० 
रमणन् को 17 सितम्बर , 1977 के पूर्वाह्न में अगले आदेश तक , फिल्म 
प्रभाग, बम्बई में श्री जी० जी० वाम्बानी जिन्हें आकाशवाणी मे कार्य 
ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है , के स्थान पर मुख्य ध्वनि 
इजीनियर के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानापन्न रूप से काम करने 
के लिए नियुक्त करने है । 

के० एम० कटरामन, डेस्क अधिकारी 


उत्तर 


श्री एम० के . जाधव 
2 श्री एम० चन्द्रशेखग्न 
3. श्री एन० पी० लायम 
4 श्री डी० वी० मिह 
5 श्री डी० बी० राय 

थी वेद प्रकाश 

श्री एम० एन० माहा 
8 श्री एम० एन० शर्मा 
9 श्री सी० पी० सी बल 
10 श्री प्रो० बी० एल० वर्मा 
11 श्री डी० सरकार 
12. श्री एम ० पार० सेन गुप्ता 
13 श्री भी० गजारथनम 
14 श्री टी० जे० मध्य 
15. श्री एम० परमामिवम 
16 पार मथ्यार्थी 
17. श्री सी० एम० एग राजन 
18 श्री मी० बी० चैटर्जी 
19 श्री ए० एम० शैशावरी 
20 श्री एन० वेन्टाग्मन 

श्री एम० एम० नाथ 
22 श्री पी० मी० भट्टाचार्जी 
23 श्री बी० पी० श्रीवास्तव 
24 श्री पार० विनायफामूर्थी 


पूर्वोत्तर 
पूर्वोत्तर सीमा 
पूर्वोमर सीमा 
दक्षिण 
दक्षिण 
दक्षिण 
दक्षिण मध्य 
दक्षिण पूर्व 
वक्षिण पूर्व 
दक्षिण पूर्व 
पश्चिम 
पश्चिम 
चि० रे० का० 
डी० रे० का० 

म० डि० का० । 
बी० मोहन्ती , मचिव , रेलवे बोर्ड 


निर्माण और आवाम मवालय 

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1977 
म० ए०-1 2024/1/ 76 पी० एम० - - इस मन्त्रालय की इसी मख्या वाली 
अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री जी० मी . 
माथुर स्थायी मयुक्त निदेशक , (रिजाइन ) को राष्ट्रीय भवन निर्माण 
मगठन , नई क्लिी के निदेशक के पद पर दिनाक ( सितम्बर , 1977 के पुर्वाह 
मे तथा अगले आदेशो तक नियमित रूप से महर्ष नियुक्त किया है । 

ए० पी० जैन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 28 सितम्बर 1977 
म० ई० भार० बी०177/ 1/ 1--- श्री के० एम० राजन, कामिक सदस्य , 
रेमवे बोर्ड को 31 अगम्म , 1977 के अपरान में प्रगला प्रादेश होने तक , 
मध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एव भारत सरकार के पदेन प्रमुख मषिव नियुक्त किया 
जाता है । 

दिनोफ 10 अक्तूबर 1977 
म० ई० मार० बी०/1/ 76/ 36/ 1 - श्रीमती किरन वर्मा. विशेष कार्य 
अधिकारी ( मम्कृति ), रेलवे बोर्ड, की सेवाए 27- 9- 1977 के अपराह्न से 
समाप्त कर दी गई हैं । 

मी मोहन्ती 
मचिव , रेलवे मोर्ड एष पदेन सयुक्त मधिव 


मुद्रण निदेशालय 

नई दिल्ली , दिनाक 27 अक्तूबर 1977 
___ म० 17/ 1/ 77-प्रशासन -II राष्ट्रपति ने भारत सरकार मुद्रणालय , मिण्टो 
रोड , नई दिल्ली के महाप्रबन्धक , श्री के० जानकीरमन को 30 सितम्बर , 
1977 को पूर्वाह्न में अगले आदेश होने तक मुद्रण निदेशालय मे सयुक्त 
निदेशक ( तकनीकी ) के पद पर स्थानापन्न रुप मे नियघन किया । 
____ 2 स० 17/1/ 77-प्रशासन - II -- राष्ट्रपति ने भारत सरकार मद्रणालय , 
रिंग रोड , नई दिल्ली के प्रबन्धक , श्री पी० एम० गम चन्द्रन को 30 गितम्बर , 
1977 से अगले आदेश होने तक महाप्रबन्धक , भारत मरकार मुद्रणालय , 
मिण्टो रोड, नई दिल्ली के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया । 

___ गजेन्द्र कुमार प्रानन्द , मुद्रण निदेशक 


मूचना और प्रसारण मनालय 
___ नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 1977 
स० पी० एफ०/ 39/ मी० माई० एम०-- - अधिवार्षिकी प्रायु हो जाने 
पर केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के स्थायी और सीनियर 
प्रशासनिक ग्रेग ( मीनियर स्केल ) ( तदर्थ) के स्थानापन्न अधिकारी श्री 
मदन गोपाल , जो प्रकाशन विभाग , नई दिल्ली में निवेशक के पद पर 
काम कर रहे थे , 31 अगस्त , 1977 के अपराह्न को सरकारी सेवा से 
निवृत्त हो गये । 


नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 
स० ए - 1202 3/ 1/ 77- लेखन मामग्री - - राष्ट्रपति ने कलकत्ता स्थित 
भारत सरकार लेखन मामग्री कार्यालय के लेखन सामग्री उप -नियन्त्रक श्री 
पी० एन० राक्सेना को उमी कार्यालय में लेखन मामग्री उप नियन्त्रक ( प्रशासन ) 
के पद पर 5 जनवरी, 1977 ( पूर्वान ) में अगले आदेणो तक स्थानापन्न रूप 
में नियुक्त किया है । 

अन्तू नाथ , अवर सचिव 


केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

नई दिल्ली , दिनाक 12 अक्तूबर 1977 
म . 27-एम०/ गम ( 9 )/ 73 ई० मी० 2/६० मी०J ---इस विभाग के 
दिनांक 21 जनाई, 1973 के कार्यालय आदेश म० 28 मार्ष, 1973 


2 श्री मदन गोपाल को 1 मिसम्बर गे 22 अक्तूबर , 1977 मक 
52 दिन की अम्वीकृत शुट्टी प्रदान की जाती है । 
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उत्तर प्रदेश, को 23 सितम्बर , 1977 के पूर्वाह से अगले मावेश जारी 
होने तक प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय मनु देशम प्रशिक्षण संस्थान , 
सुधियाना मे रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है । 

दिनाफ 15 अक्तूबर , 1977 
स० डी० जी० ई० टी०-24 ( 243 ) / 77-टी० ए० -- रोजगार और 
प्रशिक्षण महानिदेशालय , नई दिल्ली के मुख्यालय में वरिष्ठ तकनीकी 
सहायक श्री बी० के० भूरी को 12 सितम्बर, 1977 के पूर्वान से 
अगले मावेश जारी होने तक , केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान 
सस्थान , वाम नगर , हावड़ा में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करने के 
लिए पदोनन्त किया जाता है । 

सी० दाम चाफला , प्रवर सचिव 


ई० मी . I वाग श्री के . के . मदान , इम विभाग के एक कार्यपालक 
इजीनियर ( मिथिल ) को केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क मे 
मधीक्षक इजीनियर के ग्रेड मे पदोन्नत करने का मादेश दिया गया था 
पौर अधीक्षक इजीनियर के नाते नियुक्त करने के लिए उनकी सेवाएं 
दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को सौंपी गई थी । श्री मदान ने दण्डकारण्य 
प्राधिकरण मे 10 अगस्त , 1973 (पूर्वाह) को अधीक्षक इजीनियर 
के पद का कार्यभार संभाला । 

2 इम विभाग की दिनाक 2 नवम्बर , 1973 की अधिसूचना 
स . 17/ 12/ 69-ई० मी०I वाग मूल नियम 30 के अधीन मधीक्षक इंजीनियर 
के नाते अनुपस्थिति मे पदोन्नति का एक प्रमाणपन्न श्री मवान के पक्ष 
में जारी किया गया । 

3 मूल नियम 22 के अधीन भारत सरकार के निर्णय स० ( 5 ) 
के अनुसार पुनर्वास मत्रालय के दिनाक 20 फरवरी , 1962 के पन्न स० 
डी० एन० के०- 1/ 61 / 60 ( प्रनि साथ लगी है ) मारा एफ षोषणा 
यह बताने हुए जारी की गई कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण मे अधीक्षक 
इजीनियर के पद उसी प्रकार के काम के प्रयोजन के लिए मजूर किए 
गए है जैसे कि मामान्य काम में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक 
इजीनियर के स्थायी पद होते है और उनका ममय -मान यही है जो के० 
लो० नि० वि० मे प्रधीक्षक इजीनियर का है । 

4 उम मत्रालय बाग की गई उपर्युक्त घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति 
आदेश देते है कि दिनांक 10 अगस्त , 1973 से दण्डकारण्य परियोजना 
मे अधीक्षक इजीनियर के ग्रेड में की गई श्री मदान की सेवा मूल नियम 
22 के नीचे भारत सरकार निर्णय स० ( 6 ) के अनुमार विभाग मे 
अधीक्षक जीनियर के ग्रेट मे वेतन- वृद्धि मादि के प्रयोजन के लिए 
गिनी जाएगी । 

5 जहाँ तक श्री मवान का सबध है , दिनांक 2 नवम्बर , 1973 
का अनुपस्थिति में पदोन्नति प्रमाणपन्न रद्द किया जाता है । 

दिनाक 14 अक्तूबर 1977 

( शुद्धि -पत्र ) 
स . 5/ 2/ 77 ई० मी०I - --इम कार्यालय ज्ञापन स० मही विनाक 
2 सितम्बर , 1977 से प्रतिलिपी 3 के समक्ष दी गई श्री प्रभात कुमार 
माथुर , केन्द्रीय एजीनियरी सेवा श्रेणी क मे महायक कार्यपालक की जन्म 
तिथि 20 जनवरी , 1918 के स्थान पर 29 जनवरी, 1948 पढ़ी जाए 

मु० मू० प्रकाश राय , प्रशामन उपनिवेशक 

श्रम मन्त्रालय 
नई दिल्ली , दिनाक 1 अक्तूबर 1977 
म० ए०- 22020/ 7/ 77-प्रशा०[ - - राष्ट्रपति जी महानगरीय परिवहन 
परियोजना ( रेलवे ) के गोपनीय महायक श्री येद मिसर विंग को 5 
मितम्बर , 1977 के अपगल मे , अगले आदेश जारी होने तक इस 
मंत्रालय में मसदीय कार्य और श्रम के राज्य मन्त्री ( श्री लाग्ग साय 
के प्रथम वैयक्तिक महायक के रूप में नियुक्त करते है । 

पार० कजीथापदम, उप राषिष 


मायाम और निर्माण तथा पूनि और पुनर्वास मन्त्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 
नई दिल्ली - 110011, दिनाक 15 अक्तूबर 1977 
____ स० ए०- 12022/ 13/ 76- प्रशा - - राष्ट्रपति भारतीय राजस्य 
सेवा ( प्राई० टी० 1966 ) के अधिकारी तथा पूर्ति और पुनर्वाग मन्त्रालय , 
पुनर्वास विभाग में प्रवर मधिय श्री एम० डी० कपिला को उसी विभाग 
में 2 अगस्त , 1977 से 31 दिसम्बर , 1977 तक की अवधि के लिए 
सदर्ष प्राधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते है । 

विनाक 17 अक्तूबर 1977 
स० ए०-32014/ 1/ 7(-प्रशा०1 -- राष्ट्रपति, केन्द्रीय मचिवालय सेवा 
के सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री बी० एन० मैना को पूर्ति और 
पुनर्वास मन्त्रालय , पुनर्वास विभाग मे 1 अक्तूबर 1977 से 31 अक्तूबर 1977 
तक की और अवधि के लिए सेवा के प्रमुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न स्प 
से नियुक्त करते है । 
___ स० ए०- 32014/ 1/ 76-प्रशा० / --(1) राष्ट्रपति, केन्द्रीय मचिवालय सेवा 
के सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री मार० एम० सोही को पूति 
और पुनर्वास मन्त्रालय , पुनर्वाम विभाग में 1 प्रसूबर , 1977 से 31 
प्रमतूबर , 1977 तक की और अवधि के लिए सेवा के अनुभाग अधिकारी 
अंड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करने है । 

म० ए० - 3 2014/1/ 76-प्रशा० — (ii) राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के महायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री ए . सी० सूद को पूर्ति और 
पुनर्याम मन्त्रालय, पुनर्वाम विभाग मे 1 अक्तबर , 1977 से 15 अक्तूबर , 
1977 तक की और मधि के लिए मेथा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 
स्थानापन्न नप में नियुक्त करते है । 
___ स० ए० 320 14/ 1/76-प्रशा - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय 
मेवा के महायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री लछमन दास हेमराजानी 
को पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय , पुनर्वास विभाग मे 21 सितम्बर, 1977 
में 31 अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के लिए सेवा के अनुभाग अघि 
कारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है । 

म० ए०- 32014/1/ 76-प्रशा०I---( ) गष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेषा 
के महायक ग्रेस के स्थायी अधिकारी श्री के० एल० नैय्यर को पूनि और 
पुनर्वाम मन्त्रालय , पुनर्वास विभाग मे 25 मितम्बर , 1977 से 31 अक्तूबर, 
1977 तक की अवधि के लिए सेवा के अन भाग अधिकारी ग्रेड मे 
म्थानापन्न रूप में नियुक्त करने है । 

सोहन लाल मेदीग्त्सा , प्रवर सचिव 


रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 

नई दिल्ली, दिनाक 13 अक्तूबर 1977 
म० 26/ 480/ 77- प्रशाI- - राष्ट्रपप्ति जी , मिलिट्री कालेज माफ 
टेलीकामनिकेशन इजीनियरी, महोब ( म० प्र० ) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
ग्रेड I श्री एल० जे० जय गज को 29 अगस्त , 1977 के पूर्वाह्न 
से अगले पादेश जारी होने तक, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय , 
श्रम मन्त्रालय के अधीन इलेक्ट्रानिकी और प्रोसेम इस्ट्र मेटेशन संबंधी उच्च 
प्रशिक्षण संस्थान , हैवगबाद मे अस्थायी उप निदेशक , प्रशिक्षण के रूप 
मे महर्ष नियुक्त करने हैं । 

विनाफ 14 अक्तूबर 1977 
म० डी० जी० ई० टी० 7/ 15 / 77-टी० ए० -- श्री रघुनन्दन , कनिष्ठ 
लेखा अधिकारी , निदेशक लेखा ( पोस्टल ) उत्तर प्रवेश ( मफिल ) कार्यालय 


( मैटलमंट विग ) 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 12 अक्तूबर 1977 
सं० 15 ( 1 )/ प्रशामन मामान्य/ 06( ख3 -5 ) - - सचिष, पुनर्वास 
विभाग इसके द्वारा श्री एच के० धवन को 3 नवम्बर , 1971 में महायक 
बदोबस्त अधिकारी प्रवध प्रधिकारी / महायक अभिरक्षक के ग्रेप में स्थायी 
माप से नियुक्त करते है । 

ज० चक्रवर्ती, उप सथिय , 
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DEPARTMENT OF ELECTRONICS 
New Delhi- 110011 , the 11th Octobci 1977 


No 2 ( 9 ) / 77 - AdmI 1 The Secretary is pleased to ap 
point Shm C V . Subiamanian , Puvate Secretary ng sub 
stantive Private Secretary in this Department with effect 
fiom 12 -12 -1976 


No 5 ( 16 ) /NIC / Adn1- 77 — The President is pleased to 
appoint Dr M P . Ravindra as Senior Systems Analyst in the 
llectionics Commission , National Informatics Centre , Delhi, 
on contract with ellect from the forenoon of the 20th Sep 
tember , 1977 for a period of one year or until further orders 
whichever is carlier. 

N SESHAGIRI, Dıl ( IPAG ) 


2 . Secretary is also pleased to appoint S / Shu J . S Bindra 
and K L Sahnı, permanent Stenographers Grade II of the 

DEPARTMENT OF SPACE 
Contial Sccretariat Stenographers Service as substantive 
Senior PA3 ( Stenos Grade I ) in this Depaitment with effect 

Bangalorc -560009, the 5th October 1977 
from 1 - 5 -75 

No 7 / 2 ( 1 ) / 77 I - - The Picsident is plcased to appoint Dr 

Rama Rao ag Scientist / Enginçer SD in 
M 

the 
K 

Vikram 
B . IYER , Under Secy 

Surabhai Space Centre , Trivandrum of the Department of 
For Secy . 

Space on purely temporary and provisional basis with 
effect from the forenoon of Auglist 2 1977 and until further 

oidçis 
ELECTRONICS COMMISSION 

The October 12, 1977 
( IPAG ) 

No . 7 / 2 ( 2 ) / 77 - 1 — Conscquent on his selection for appoint 
New Delhi-110016 , the 11th October 1977 

ment as Assistant Personnel Manager in the National Mineral 

Development Corporation Limited and hių services being 
No 5 ( 1 ) /AAPP / Adm - 77 - The President 18 pleased to placed at the disposal of that Corporation , Shri T Sudarsanam 
appoint Shri Baljit Singh Bedi ds Technical Section Officer relinquished charge of the post of the Administiative Officer 
in the Electronics Commission ( IPAG ) on temporary base JI in the Vikram Sarabhai Space Centre , Trivandrum of the 
with effect from the forenoon of the 29th September , 1977 Department of Space with effect from the afternoon of 20th 
till furthei orders 

August, 1977 
No . 9 /2 ( 2 )/77- I The President is pleased to promote the undermentioned officers of the I. S . R O . Satellite 
Centre , Bangalore ofthe Department of Space to the posts and with effect from the forenoon ofthe dates as indicated 
against each in an officiating capacity and until further Orders : 


si." 
No. 


Name 


Presently officiating as 


Date 


Post & grade to which 

Promoted 


. 


. 


1. Shri P . S . Goel . 
2 . Shri K . Thyagarajan 
3. Shri A . D . Dharma , 
4 . Shri D . Venkataramana 
5 . Shri S. Murugesan 


. Scientist / Engineer SD 

Scientist / Engineer ŞD 

Scientist/ Engineer SD 
. Scientist /Engineer SD 
. Scientist /Engineer $ C 


Scientist/ Engineer SE 
Scientist/Engineer SE 
Scientist/ Engineer SE 
Scientist / Engineer SE 
Scientist / Engineer SD 


1 - 7- 1977 
1 - 7 - 1977 
1 - 7 - 1977 
1 -7 - 1977 
1 - 7 - 1977 


The 13th October 1977 
No. 3 / 2 (6 ) / 77 -1 — Consequent on his services being placed 
at the disposal of the Government of India , Shri S . K 
Warrior , a member of the Indian Administrative Service , 
borne on the cudre of Karnataka assumed charge of the post 
of Joint Secretary to the Government of India in the De 
partment of Space with effect from the forenoon of October 
13 , 1977 

PA MENON , Under Secy 


The 12th October 1977 
No A - 12025 / 2 / 77 - ISI -- The President is pleased to appoint 
Shri V S . K . Nair , Programme Assistant / Console Operator 
in the Computei Centre , Department of Statistics as Assis 
tant Director in that Oflice on ad -hoc wef 2nd September 
1977 (FN ) until fw ther ordery 

HARISH CHANDRA , Dy. Secy . 


CIVIL ENGINEERING ! DIVISION 

Bangalore - 560025, the 4th October 1977 
No 10 / 3191 / 73 -CED (H ) - Chief Engineer, Civil Engin 
eering Division , Department of Space has accepted resigna 
tion from scrvice of Shri P 1 Ravindran , Engineer SB , 
Civil Fngineering Division , Department of Space , with effect 
from the afternoon of August 25, 1977 
PI U NAMBIAR , Adm , Officer II 

for Chief Engineer 


PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 30th Septemher 1977 
No. A 19 ( 15 ) / 77 - Adm II — In continuation of Planning 
Commission s Notification of even number dated 22- 8 - 1977 
Shri K G , Bhatia , a grade III officer of the Indian Economic 
Service has been granted leave as under , subject to title 

Earned leave fun 21 days from 28th August 1977 to 
17th September 1977 , with permission to affix the fol 
lowing closed day to his Icave . 

18th September 1977 ( Sunday ) 
2 The services of Shri K . G . Bhatia has been pleased at 
the disposal of the India Tourism Development Corporation 
with effect from 19 - 9 - 1977 ( FN ) 

O N . GUPTA , Dır ( Admn.) 


MINISTRY OF PI ANNING 
DEPARTMENT OF STATISTICS 

Now Delhi-I, the 7th October 1977 
No. A - 19011 / 8 -77 - ISI. — The President is pleased to appoint 
Shri Avtar Singh Saini as Fngineer in the Computer ( entre . 
Departmentof Statistics New Delhi, in a temporaiy capacity 
with effect from thc 12th September , 1977 ( FN ) , and until 
further orders , 


New Delhi, the 12th October 1977 
No A 19 ( 229 ) / 77- Adm .J ]. — The scrvices of Shri S N 
Raghavan , Grade JV offlcer of the Indian Economic Service 
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is pleased to appoint Shri Justice Manmohan Dasharath 
Kambli and Shri Justice Abbasalı Asgaralı Ginwala , Addi 
tional Judges of tho High Court at Bombay to be Judges 
of the High Court at Bombay with effect from the date 
they dişļimc charge of their office 

R . VASUDEVAN , Dy. Secy 


and Research Olticer in the Planung Commission have been 
placed at the disposal of the Small Scale Industries Oigani 
sation , New Delhi, with cffcct fiom the afternoon of the 
26th September 1977 

The 13th October 1977 
No. A 191158 ) / 76 -Adm II — On the expiry of his tein of 
deputation on forciyn service with the National Federation 
of Industrial Corporation Ltd , New Delhi, Shri Suraj Balraj 
is deemed to have icveited to the post of Senior Research 
Office in the Planning Commission with effect from the 
forcnoon of 30th October , 1975 . 

2 . Planning Commission s Notification of even number 
dnted 8th October, 1976 , is hereby cancelled . 

No F 6 ( 792 ) / 77 - Admn 1 — Shri G N Gupta , IRS 
( Incomc- Tux ) Director , Planning Commission , has been 
gionted carncd leave for 119 days with cffect from the 1st 
October, 1977 

On cxpiry of the leave , Shri Gupta s services will be re 
pluced at the disposal of the Department of Revenue and 
Banking ( Revenue Wing ) (CBDT ) , New Delhi 

Y MOHAN , Dir . ( Admn.) 


DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 

New Delhi-1 , the 12th October 1977 
No. A 45011 /65 /77- Admn 1. - On his reversion from the 
post of Manager Grade I in the Office of the Director 
General, Employees State Insurance Corporation , the Pre 
sident is pleased to appoint Shri Bal Krishan Guru , Investi 
gating Officer of the Department of Company Affairs to 
officiate as Research Officer on purely temporary and ad lioc 
başg in the Dopartment of Company Affairs for a period 
of six ( 6 ) months with effect from 26th September 1977 
( forenoon ) , or until regular appointment to the post of 
Research Officer is made whichever is earlier 

No A -45011 /65 / 77 -Admn I — The President is pleased to 
appoint Shri G . S . Misra , Investigating Officer of the De 
partment of Company Affairs, to officiate as Research Officer 
on purely temporary and ad hoc basis in the aforesaid De 
partment for a period of six ( 6 ) months with effect from 
28th September , 1977 or until further orders, whichever 18 
earlier 

I L . NAGPAL, Under Secy 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

LEGISLATIVE DEPARTMENT 

New Delhi, the 29th September 1977 
No A 22012 / 2 /77 - Adm I ( LD ) - Consequent upon his 
promotion in the grade of Professor in the Education De 
partment, Madhya Pradesh Shasan , the services of Dr N V , 
Paranjpe , i permanent Assistant Professor in the Education 
Department, Madhya Pradesh Shasan and officiating as 
Assistant Draftsman in the Official Languages Wing, Legis 
lative Department, Ministry of Law , Justice and Company 
Affairs are placed at tho disposal of the Madhya Pradesh 
Shasan , Fducation Department with effect from the afternoon 
of the 27th September, 1977 , 

S NARAYANAN , Dy. Secy 


HIGH POWERED EXPERT COMMITTEE 

New Delhi- 1, the 13th October 1977 
No PFG ( 1 ) -EC /77 — The Member Secretary , High Power 
ed Expert Committee , Department of Company Affairs, 
Ministry of Law , Justice and Company Affairs is pleased to 
appoint Shri PD Sharma, ad hoc Research Officer of the 
Department of Company Affairs to the post of Senior Re 
search Officer in the Committee with effect from the fore 
noon of 12th August, 1977 on deputation basis , 

B D . Kanagat, Adm Officer 


DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS 

New Delhi, the 20th September 1977 
No A . 12025 / 2 /77- Adm . I ( LA ) — On the recommendation 
of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Shu B S Hegde, an officiating Assistant 
Legal Adviser (Grade IV of the Central Legal Service ) in 
the Branch Secretariat , Department of Legal Affairs , Mini 
try of Law Tustice and Company Affairs , at Madras, to 
officiate as Deputy Legal Adviser (Giadc III of the said 
Sci vice ) in the Department of Legal Affairs , Ministry of 
Law , Justice and Company Affaus, ut New Delhi with effect 
from the forenoon of the 19th September , 1977 and unul 
further orders . 

G C SHARDA , Dy. Secy. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi- 110001 , the 12th October 1977 
No. 30 / 6 /76 - IPS Consequent upon his joining the Indian 
Railways Traffic Servicc on the results of the IAS etc . 
Examination , 1975, the appointment of Shri O P . Kala to 
the Indian Police Service (West Bengal Cadre ) made on 
probation in this Ministry s Notification No 20 / 2 / 75 -Pera IT 
dated the 27th December, 1975 stands terminated from that 
service wef the afternoon of the 5th May , 1977 . 

A JAYARAMAN , Under Secy 


DEPARTMENT OF JUSTICE 

New Delhi, the 15th October 1977 
No 4 / 15 / 77- Jus. In exercise of the powers conferred by 
clause ( 1 ) of article 217 of the Constitution , the President 


New Delhi-110001, the 12th October 1977 

CORRIGENDUM 
No A 11013 /777 -ADI( A ) - In the English version of 
this Ministry s Notification of even number dated the 18th 
June, 1977 , for the words Siri Ram Agarwal the words 
Shri Ram Agarwal may be substituted . 


The 13th October 1977 
No 35014 /4 /77 -Ad . I (Cell ) - The President is pleased to appoint the following officers on deputation to the 
Commission of Inquiry set by the Ministry of Home Affairs 10 enquire into the allegations of excesses and misuse 
of power during Emergency to the post and with effect from the date indicated against each , until further orders : 


Superintendent of Police 


Do . 


(1) Shri V . K . Tuli , Deputy- Commandant, B S .F . 
( 2 ) Shri N . R . Patnajk , IPS (Orissa - 65) 
(3 ) Shri B B . Mishra , I PS. ( Orisga -67) . . 
(4 ) Shri R , R , Pragad , I P. S . (Bihar-70 ) 


16 -8- 77 (FN .) 
23 -8 - 77 (A . N .) 
27- 8 -77 (F .N ) 
1 - 9 -77 (F . N .) 


. 


Do , 


Do . 
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= 


= 


= 


Superintendent of Police 


1- 9 -77 ( F . N .) 


Do . 


(5 ) Shri S . P . Singh , S .P , Anti - Corruption , S. P .S ., 

Bihar 
(6 ) Shri S . N . Puri, I.P . S. (Bįhar) . . 
(7 ) Şhri A , V . Subba Rao , I P . Ş (Kerala -66 ) . 
(8 ) Şuri Chaman Lal, I.PS ( M . P.-64 ) . . 
(9 ) Shri C . M Semwal, Dy. Commandant, B $. F . 
( 10 ) Shri A , Abraham Kurian , J.P .S . (UP ) . 
(11) Shri Arun Bhargava , I. R .S . . 
(12) Shri R . N Verma, 1. R . S. . 


Do 
Do. 


Do , 
. 

Do. 
. Under Secretary 

Do. 


1 - 9 -77 ( F . N ) 
2 -9 -77 ( A N .) 
2 -9-77 ( F .N .) 
3-9 -77 (F . N ) 
7 -9 -77 ( F . N .) 
1-9-77 ( F. N .) 
1-9- 77 (FN ) 


torms), Shu S Venkateian , Information Assistant of Plan 
ning Commission 19 appointed as Junior Analyst in this De 
partment with cffect fiom the forcnoon of 7th October , 1977 
until fuither order . 

IS, AHLUWALIA , Under Secy . 


Tho 14th October 1977 
No 35014 /4 / 77 -Ad I ( Cell) - The President is pleased to ap 
point Shri M . K . Jain , I.RS , Income Tax Officer, Central 
Circle . VII Central Board of Direct Taxes , New Delhi 
as Under Sccretary in the Shah Commission of Inqury bct 
up by the Ministry of Home Affairs to enquirc into the 
allegations of excesscs , abuse of powers etc committed during 
the Emergency , on deputation basis with effect from 12 - 9 -77 
( FN ) , until further orders. 

The 17th October 1977 
No. A 32014 / 2 /77 - Ad . I ( A ) -- The President is pleased to 
appoint Shri A . N Chakravarty permanent Assistant of the 
CSS Cadre of the Ministry of Home Affairs to oſciate as 
Section Officer in the said Cadre of this Ministry for a 
period of two months we f. 1 - 10 - 1977 or titl such time the 
appointment 18 made on regular basis whichever is 
carlier 

V P . LUTHRA, Under Secy 


New Delhi, the 12th October 1977 
No. 247 / 4 / 77 -AVD II. - Shu B K . Acharya, Cential Vigi 
lance Commissioner iclinquished charge of the Office of the 
Central Vigilance Commissioner on the afternoon of the 8th 
September , 1977 , on the expiry of his term of appoint 
ment 

TK. SUBRAMANTAN , Under Secy . 


New Delhi-110001, the 12th October 1977 
No 24013 / 3 / 77- AIS ( IV ) - Consequent upon their selec 
tion for appointment to the Indian Foreign Servicc, Indian 
Police Service , Indian Administrative Service , etc on the 
Tesults of Indian Administrative Service etc . Examination , 
1976 , the appointments of the under mentioned officers to the 
Indian Forest Service , made on probation , in the Department 
of Personnel and Administrative Reforms Notifications No 
17012 / 3 / 77 -AIS ( IV ) dated the 231d , 25th April and 10th 
May 1977 stund terminated from that Service with effect 
from the date shown against each : 


New Delhi- 110001, the 17th October 1977 
No U 14020 / 25 / 77-UTS. -- Shri Markandey Singh , IPS. 
( Union territories ) , is appointed as Deputy Inspector -General 
of Police ( Administration ), in the Delhi Police with effect 
from the afternoon of 30th September , 1977 , until further 
orders 

No . U - 14020 / 57/ 77 -UTS . - ( i) - Shri M . C . Misia , J.PS 
(Madhya Pradesh ) , relinquished charge of the Office of the 
Inspector -General of Police Delhi, on the afternoon of 1st 
October , 1977. 

No. U - 14020 / 57 / 77-UTS ( 1 ) .- Shri JN Chaturvedi, 
IPS ( Uttar Pradesh ) , is appointed as the Inspector -General 
of Police , Delhi, with effect from the afternoon of 1st Oc 
tober, 1977, until further orders 

A . N KHALE , Desk Officer 


S No . Name of Oſicer and Date 
S / Shri 
1 Virendra Gupta , 5-7 -1977 ( A .N .) 
2 . M B . Sonawane, 11 -7 - 1977 (AN ) 
3 . A S Lamba , 11- 7 - 1977 ( A . N .) 
4 L . P Kothari, 11- 7 - 1977 ( A . N . ) 
5 . B L Sridhar, 11- 7 - 1977 ( A . N . ) 
6 V N . Saraswat, 11- 7 - 1977 ( A N . ) 
7. Brij Lal, 11- 7 - 1977 (AN ) 
8 . P K . Chowdhary, 11 -7 - 1977 ( A .N .) 

The 13th October 1977 


No. 14012 / 33 / 75 - AIS ( III) . — In exercise of the powers 
conferred by rulc 3A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm , 
in the Indian Administrative Service Sbn K R Arya , a mem 
ber of the Indian Administrative Service borne on the Joint 
Cadie of Manipur- Tripura , with effect from 7th July , 1975 . 


DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRA 

TIVE REFORMS 

New Delhi, the 14th October 1977 
No. 4 / 27 / 77- CS. III. Consequent upon his option made 
vide his letter dated the 1st October, 1977 for volun 
tary retirement in terms of the Ministry of Finance OM 
No. 12 ( 9 ) - EV / 66 , dated the 17th May , 1966 , Shri P . N 
Radhakrishnan , a surplus Research Officer of the Planning 
Commission who was taken on the rolls of the Central 
( Surplus Staff ) Cell vide this Department s Notification No . 
4 / 27 / 77-CS III, dated the 7th October , 1977 is permitted 
to retire from Government service with effect from forenoon 
of the 1st October , 1977 

K . L RAMACHANDRAN , Dy Secy 


No 14012 / 13 / 76 - AIS ( III ) . - In exercise of the rowers 
conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rulcs , 1954 , the President is pleased to confirm , 
in the Indian Administrative Service , the following members 
of the Indian Administrative Service bornc on the Joint Cadre 
of Manipur- Tripua with cffcct from the date shown mainst 
cách : -- 

1 Shri Jarnail Singb , 15 -7 - 1976 
2 Shri P L Thanga , 13 -7 -1976 
3 Shri V Ramnath , 14 -7- 1976 


New Delhi-110001, the 10th October 1977 


NO A 12026 / 1 / 77 -AR ( A ) , — Consequent upon his selection 
for appointment as Junior Analyst in the Department of 

Personnel and Administrative Reforms ( Administrative Ro 
3 -- 31201/77 


No. 18013 / 6 / 76 -AIS ( IV ) - In exercise of the powers con 
ferred hy Rule 4 of the Indian Forest Service ( Probation ) 
Rules , 1968, the President is pleased to confirm , in the Indian 
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Forest Servicc , the following members of the Indian Forest 

The 18th Octobçı 1977 
Servicc boine on the State Cadie of Uttar Pradesh with 
eflect from the 1st October , 1967 - 

No 18013 / 1 / 77- AIS .IV --- In cxcrcise of the powers 

conferred by Rule 4 of the Indian Forcst Service ( Probution ) 
S / Shri 

Rules , 1968 , the President is pleased to confirm , in the 
1 , Jagat Narain 

Indian Forest Service , the following members of the Indian 

Forest Service borne on the State Cadre of Maharashtra with 
2 Suresh Saran Raturi 

effect from the date shown against each - 
3 Debi Prasad Gupta 
4 Bhagwat Prasad Maleta 

1 Shu K N Khisti 

9 - 1 - 1976 
No. 17013 / 16 / 77 - AIS ( IV ) - In exeicise of 

4 - 4 - 1977 
the powers 

2 Shu A . N . Bulldl 
conferred by sub - rule ( 1 ) of jule 8 of the Indian Foiest 

RL AGGARWAL , Under Secy , 
Servicc ( Recruitment) Rules, 1966 icad with sub - regulation 
( 1 ) of regulation 9 of the Indian Forest Service ( Appoint 
ment by Promotion ) Regulations, 1966 , the President is 
pleased to appoint, with immediate effect, Shri N . Linganna , 

New Delhi- 110001, the 15th October 1977 
State Forest Service Officer of Andhra Pradesh , to the 
Indian Forest Service , on probation , against vacancies in 

No, 4 / 14 / 76 -CS III - Consequent on theii Jppointment to 
the senior time scule shown in itcm 3 of the Cadre, Schedulc the posts of Contiollers of Imports and Exports Class II 
and to allocate him to the Cadre of the Indian Forest Service (Non - CSS ) in the Office of the Chief Controller of Imports 
of tho Andhra Pradesh , under sub - rule ( 1 ) of the rule 5 of and Exports, New Delhi on 1 purely ad hoc basis S7Shri 
the Indian Forest Service ( Cadre ) Rules , 1966 

T I Joseph , a surplus Assistant Director (Exhibitions ) and 

D K Bhattacharya , a surplus Assistant Director ( Commer 
Tho 14th October 1977 

cial Publicity ) of the erstwhile Directorate of Exhibitions 

and Commercial Publicity (Ministry of Commerce ) who 
No. 14013 / 1 / 77 -AIS ( III ) - In exercise of the powers 

were takçn on the rolls of the Central ( Surplus Staff ) Cell 
conterred by rule 3A on the Indian Administrative Scrvicc 

with effect from the forenoon of the 1st April , 1977 vide 
(Probution ) Rules, 1954 , the Picsident is pleased to confirm , this Department s Notification No. 4 / 14 / 76 - CS III, dated 
in the Indian Administrative Service (Probation ) Rules , the 13th April, 1977 relinquished the charge of the posts 
1954, the following members of the Indian Administrative held by them in the Department of Personnel and Adminis 
Service boino on the State Cadre of Punjab with cflect from truttivo Reforms on the afternoon of the 30th September , 
the date shown guust cach - 

1977 
1. Shri Dalıp Singh Sandhu 

31 - 7 - 1977 

No 4 / 3 / 77 -CS TII — Consequent on his appointment to the 
2 Shri Pritam Singh Bala 

10 -8 - 1977 

post of Deputy Duector (Chemicals ) in the Bureau of 

Industial Custs and Prices ( Department of Industrial Deve 
The 15th October 1977 

lopment) on ad hoc basis with clicct from the 1st August, 

1977, Shii M S Murballi, a sli plus Secretary of the Com 
CORRIGENDUM 

mission of Enquiry into tho cost structure of jute goods , 

Bombay, who was taken on the rolls of the Cential ( Surplus 
No 17013/ 8 / 77 - AIS ( IV ) - In the Department of Per Staff ) Cell with effect from the forenoon of the 1st February 
sonnel and Administrative Refoi m s nolification No 1977 vide this Department s Notification No 4 / 3 / 77 -CS. III, 
17013 / 8 / 77 -AIS ( IV ) duted the 18th Maich , 1977 rublished 

dated the 4th March , 1977 , relinquished the charge of that 
in Part I Section 2 of the Gazette of India dated 4 - 4 - 1977 

post in the Department of Personnel & Administrative 
for " M . Kittann Rao " read " M Kittanna Rai" 

Reforms on the afternoon of the 31st July, 1977 

The 18th October 1977 
No 3 / 1 / 77 - C . $ - I. The President is pleased 10 permit the following officers of the Central Secretariat Service , 
working in the offices mentioned against each , to retire from Government service with effect from the afternoon of 
30 -9 - 1977 . 


Grade of C .S . Ş 


Post held at present 


$ 1. 

Name 
No, 
1. Şhri B . K . Saksena 


Mın /Depit, in which he 

was working 
DG. E . & T. (Min , of 

Labour ) 


, 


Permanent Gr. I 

officiating Sclection 


Depuiy Secy. 


Gr. 


2 . Shri V . Velayudhan 


. 


Permanent S .O Officia - 

ling Gr. I 


Under Secy . 


Min , of Labour . 


- 


- 


K . B NAIR , Under Secy 


New Delhi, the 18th October 1977 

IV and officiating Grade III officer of the Indian Economic 
No 13019 /64 / 74- 1ES — The President is pleased to accept Scryice from the Indian Economic Service wie .f the after 
the resignation of Shri M . R . Kulkarni, a peimanent Grade noon of 30th September , 1977 . 

No 12015122177 - 1. S . S . ( 1) - The Prosident is pleased to appoint the following grade- III Officers of the Indian 
Statistical Service , who but for their deputation to the ex - cadre posts would have been appointed to grade - II of the 
Indian Statistical Service , to officiate in grade II of that service with effect from the 8th December , 1972 and until 
further orders : 

- - - - - - - - - - - - 
Sl. No. Name of the Officer 

Present post held 
1 Shri Baldev Kumar 

Officer -on - special duty , Central Statistical 

Organisation Deptt. or Statistics 
2 Shri L . L . Sarın 

· Statistician , Sultanate of Oman , 
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No . 12015 / 22 /77 -I S. S ( 11) — The President is pleased to appoint the following officers officiating on an ad -hoc 
basis in Grade -II ofthe Indian Statistical Service , to officiate on a regular basis in that giade ofthe Service with effect 
from the dates mentioned below against their names and unul further Orders 


Sl. No. 


Name of the Officer 


Present /last post held 


Datc ofappoint 

ment 


1. Shri N . R . Ramasubramanian . 


1 - 8 - 1974 


2 . Shri Harish Chandra 


12 - 11 - 1974 


3 . Shri S S. Nair 


30 -3 - 1977 


4. Shri D . P Roy . 


. 


. 


. 


11- 5 - 1975 


5 . Shri S N . Dar 


21 - 6 - 1975 


6 . Shri G , A , Kulkarni 


Director of ( Statistics ) C C . I. & E ., 

Ministry of Commerce ( Şınce 

retired ) 
Deputy Secretary , Department of 

Steel 
Officer-on -special duty (Evaluation ) 

Department of Family Welfare . 
Officer - on -special duty , National 

Sample Sui Vey Organisation , 

Deptt of Statistics. 
Joint Director, Programme 

Evaluation Organisation , 

Planning Commission , 
Asstt . Registrar General 0 /0 

Registrar General of India , 
Statistical Expert, I.L O . 

Indonesia . 
Officer-on -special duty, Central 

Statistical Organisation , Deptt. 

of Statistics 
Statistician , Şulionate of Oman 
Officer -on -specia ] duty , National 

Sample Survey Organisation , 

Deptt . of Statistics. 
Dy. Economic & Statistical 

Adviser & Director of Research , 
Depit of Economics & Statistics , 
Depit of Agiiculture . 


21- 6 - 1975 


7. Shri P Sen Gupia . 


. 


. 


30- 10 - 1975 


8 . Shri Baldev Kumar . 


. 


. 


. 


. 


. 


15-1-1976 


9 . Shri L L . Sarin 
10 . Shri G . R . Ayachit 


14 -5 - 1976 
3 - 1-1977 


. 


. 


. 


. 


. 


11 . Shri R . Raghunathan 


5 - 2 - 1977 


2 . This supersedes this Departmeni s Notification No 12012 /1 /75 -I. S.S , dated 23rd July , 1975. 

P . G . Lelc , Under Secy . 


and Administrative Reſoins upto 31st December, 1977 
the existing terms and conditions . 


1 


New Delhi, the 17th October 1977 
No 20 / G /231.Add I The Picsident is plcascal to extend 
the period of appointment on deputation basis of Shu S T . 
Nagalatinam , Seniol Analyst in the Department of Personnel 


B , C . VANJANI, Under Secy. 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 28th September, 1977 
No. 32 -P .A 11/77 The President is pleased to confirm the following officers of the Information Service of 
India in the Grade of Public Relations Officer (re- designated as Director (I.S . I/ P . R .) at the Headquarteis of the 
Ministry of External Affairs with effect fiom the dates mentioned against their names . 


S . No, 


Name 


Date of confirmation 


1. Shri A K Gupta 
2 . Shri A . Raychaudhuri 
3 . Shri J. Jacob 
4 Shri B . B . Iyer 
5 . Shri J N . Bhat 


14 -4 - 1973 
14 - 4 - 1973 
23-6 - 1973 
17 -11- 1973 
28 -1- 1974 


V . B SONI, Dy. Secy . 


1542 

THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 1977 (KARTIKA 14 , 1899 ) (PART I- SEC. 2 

SSS 
New Delhi, the 7th October 1977 

New Delhi, the 30th Septembel 1977 
No Q / PAI/ 179 / 77 - -On home lcuve - cuin -tiansfer to the No 4 / 1977 — The Picsident is pleased to appoint Shr! 
hçadquarters of the Ministiy of External Affairs, New Delhi, DC, Jugran , IPS, Madhya Pradesh , formerly Superintendent 
the late Shi Saud , M Hashmi, Deputy Permanent Represen of Police , District Bhind as Assistant Director in the Zonal 
tative of India in the Permanent Mission of India to the Office of the Directorate of Enforcement at Bombay with 
UN relinquished charge of his post on the forenoon of the effect from 10 - 5 - 77 (FN ) and until further orders . 
21st July , 1977. 

The 6th October 1977 
P . N . SONI, Dy. Secy , 

No , 74 .- - The President is pleased to appoint Shri V . K . 

Vasishtha, Giade I Office of Central Secretariat Service , 
MINISTRY OF FINANCE 

formerly Off . Under Secretary , Ministry of Home Affairs as 

Private Secretary to the Minister of State for Finance ( Excise 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 

and Customs) with effect from 16 - 8 -77 ( F N . ) . 
New Delhi, the 2nd August, 1977 

A . N . SAREEN , Under Secy. 
No. 91. - The President is pleascd to appoint Shri Surendra 
Prasad Bhatnagar as General Manager , Government Opium 

(DIRECT TAXES DIVISION ) 
and Alkaloid Works Undcı takings, Neemuch in the scale of 
Rs 1800 — 2000 with cllect from 14th July , 1977 ( F . N ) and 

New Delhi, the 12th September 1977 
until further orders. 

(HĘADQUARTERS ESTABLISHMENT ) 
The 8th August 1977 

No 15 - Shu K . V . Narayanaswamy, a permanent Grado 
No 92, - The President is pleased to appoint Shri S . P 

Il Stenographer of the Central Secretariat Stenographers Ser 
Anund latcly posted as Chemical Examiner, Grude ds 

vice , Cadre of Ministry of Finance , posted as Private Secre 
Research and Works Chemist, Government Opiùm and 

tary in the Department of Revenue (Direct Taxes Division ) 
Alkaloid Woks , Neemuch ( M . P .) in the scale of Rs 

retired from Government Service , on supcrannuation on the 
1300 — 50 - 1700 on deputation with effect from 7 - 7 - 1977 

31st August, 1977 ( A . N . ) 
and until furthçı Orders. 

S . S . JOHRI, Under Secy . 
2 Shri S . P Anand assumed charge of the office of Re 
search and Works Chemist, Government Opium & Alkaloid 
Works, Neemuch with effect from the same date . 

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 
(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE ESTABLISHMĘNT) 

New Delhi, the 4th October 1977 

No. A . 32016 / 2 /77 -Admn II . - - The President is pleased to 
S . No . 93 / 77 — On return from leave Shri S . N . Karkanis 

appoint Shri R . P . Dheer, Research Assistant in the Ministry 
assumed churgo of the oflice of Appellate Collector of Cus 

of Finance ( Departmont of Economic Affairs ) as Junior 
toms and Central Excise , Madias , with effect from the fore 

Analyst in the same Department with effect from 23rd Sop 
noon of 4th July, 1977 . 

tember, 1977 to 30th November, 1977 . 
No. 95 / 77 . - On transfer , Shri A . J . F D Souza , lately 

The 11th October 1977 
posted as Director ( Internal Audit ) in the Directorate of 
Inspection and Audit ( Customs and Central Excise ) , New 

No 1 . 32022 / 1 / 76 -Admn I - Consequent upon his transfer 
Delhi, assumed charge of the oflice of the Director of Statis 

from the Department of Expenditure , the President is pleased 
tics und Intelligence ( Customs and Centrul Excise ) , New 

to appoint Shri KP Monon , a permanent officer of Grade C 
Delhi, with effect from the afternoon of 1st August, 1977, of the CSSS , cadre of the Ministry of Finance to officiate as 
vice Shri B . N Rangwani, transferred 

Grade B of CSSS ( Sr. PA ) in the Department of Economic 

Affairy for the period 1 - 9 - 1977 to 30 - 9 - 1977 
The 25th August 1977 

on short term 

basis 
No. 100 /77 — Shu V , D Gupte , Assistant Collector of 
Customs, Bombay, who was granted Leave Preparatory to 

NO A 11015 / 3 /77 -Admn. II – The President is pleased to 
Retirement with effect from 31st May , 1977 to 31st July , appoint Shu P . D Dasappa, a Grade T Officer of the Indian 
1977 ictired from scrvice with effect from the afternoon of Economic Service AS Additional Economic Adviser in the 
31st July , 1977 . 

Ministi y of Finance , Department of Economic Affairs with 
No 101 / 77 - Shu D S Verma, Assistant Collector of 

effect foom the forenoon of the 22nd Auglist, 1977 and until 

further orders 
Central Excise has been granted Leave Preparatory to Retire 
ment with effect from 4th July , 1977 to 31st October , 1977 . 

N . NATARAJAN , Under Secy . 
On the expiiy of Leave Picparatory to Retircment, Shri D , S . 
Vernia will retire from service with effect from 31st October , 
1977 (afternoon ) 
No. 102 / 77 - Shri S . M Guha , Assistant Collector of 

New Delhi, tho 2nd August 1977 
Central Excise Berhampore , Central Exçıse Collectorate , West 

No F PF /NSO ( 27 ) . -- The President is pleascd to appoint 
Bengal has been granted Leave Picparatory to Retirement 

Shu SS Tewary , a substantive Regional Director , National 
with effect from 20th July , 1977 to 30th November , 1977. 

Savings ( Class T, Senior ) as Deputy National Savings Com 
On the expiry of Leavc Preparatory to Retirement Shu S M . 

missioner in the scalo of pay of Rs 1300 - 50 - 1700 with effect 
Guha will ictirc from service with effect from 30th Novem 
ber, 1977 ( afternoon ) , 

from the afternoon of 18th July , 1977 in an oficiating capa 

city and until further orders . 
No 103 / 77 — Shri J N Das, Supdt. of Central Excise, 
Group A , Siliguri, Cential Excise Collectorate, West Bengal 

The 11th October 1977 
has been granted Leave Preparatory to Retirement with effect 
from 1 -6 - 1977 to 30 - 9 - 1977 On the expiry of I eave Prepa 

No , F 16 (25) -NS/ 77 - Shii T S Murthy , Regional Direc 
ratory to Retirement, Shri 1, N , Das will retire from service 

tor, National Savings (Class - 1- Junior ) , Andhra Pradesh , 
with effect from 30th September, 1977 (afternoon ) . 

Vijayawada , relinquished charge of his post, with effect from 

the afternoon of 26th July , 1977 , consequent upon his appoint 
The 30th September 1977 

ment on temporary deputation ( on Foreign Service ) as Pub 

lic Relations Officer, Calcutta in the Cool India Ltd . 
No 113 / 77 - Shri B K Doshi, Appellate Collector of 
Customs, Rombay, assumed chaigc , in addition to his own 

2 . On his return from Coal India Ltd Shri Murthy assum 
duties , of the Office of Appellate Collector of Central Excise , od charge of the post of the Regional Director , National 
Bombay with effect from the afternoon of 8th September , Savings ( Class I- Junior ) Andhra Pradesh , Vijayawada with 
1977, vice Shri M . G Chitnis ietiled 

effect from the afternoon of 21st September, 1977 
S R . SHARMA, Under Secy 

A , V . SRINIVASAN , Under Secy . 
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IV . 


B 


POLTTIMOLLA 


ALTIT 


The 21st September 1977 

DIRECTORATE GENERAL OF COMMERCIAL INTELLI 

GENCE AND STATISTICS 
No A - 12022 / 1 /76 - Admn II . - The President is pleased to 

Calcutta , the 14th October 1977 
appoint Shri G . R . Sood , an Oflicer of the Indian Audit & 
Accounts Scrvice as Deputy Controller of All Accounts and 

No Estt 1 / 1 ( 4 ) 77 / 141 / VI/ (WE) - In partial modification 
Audit in the Ministry of Finance , Department of Economic of this Directorate s notification of even number dated the 
Affars with cffcct from the forenoon of the 14th September. 27th June , 1977 published ut page 968 ( Hindi ) and 988 
1977 and until further orders . 

( English ) of the Gazette of India , Part 1, Section 2 , dated 

tho 16th July , 1977, Shu A , K Chakraborty , Deputy Director, 
O . P . KOHLI, Under Secy will not be entitled to draw any deputation allowance and 

will diaw only the pay of the post, in the scalo Rs. 1100 - 50 

1600 
MINISTRY OF COMMERCE 

BN NAIR , Dir. Genl. 
New Delhi, the 7th October 1977 

MINISTRY OF STEEL & MINES 
No. 126 / 1977 [ E I ( G ) ( K - 12 ) ]. - - The President 15 plcased 
to appolat Shri K Haider , a permunent Ollicer of Section 

DEPARTMENT OF STEEL 
Oflicer s Grade of CSS to officiate in Grade I of the Service 
with effect from 22nd August, 1977 to 7th October, 1977 . 

New Delhi, the 26th September 1977 

No 11( 16 ) / 76 - Adm I ( ) - - The President is pleased to an 
2 The President is also pleased to appoint Shri K . Haider 

point Shn KD Bhatnagar , i permanent officer of Grade C " 
as Deputy Director ( Export Promotion ) in the Ministry of 

of CSSS , olliciating as Grade B of CSSS cadrc of the Minis 
Commerce for the aforesaid period 

try of Steel & Mines (Department of Steel ) , and who was 

on deputation to tho Ministry of Defence as Additional Pri 
The 10th October 1977 

Valtc Societary to toime Minister of State for Defence Pro 

duction , to officiate in Grudc A of the CSSS cadre of the 
No 127 / 1977 ( A 19011 / 36077- E . I.) — The President 18 

Department of Steel in absentia with effect from 3 - 1 - 1977 
pleased to appoint Shri Suiesh Kumar, IAS , as Joint Secrc 

and until further orders . 
tary in the Ministry of Commerce with effect from the fore 
noon of the 3rd October, 1977 , until further orders. 

2 On reversion from Ministıy of Defenco Shri K . D . 

Bhatnagar resumed his duties in the Ministry of Steel & Mines 
0 . P . GUPTA, Under Socy . (Department of Steel ) with effect from 17 - 5 - 1977 

The 10th October 1977 
No 11 (9 )/77 -Adn IC ). In continuation of this Department notification of cvin number dated 21- 5 - 1977 & 
17 - 6 - 1977 , the President is pleased to extend the appointment of the following pemanent Assistants of the C .S .S . 
Cadre of the Ministry of Steel and Mines (Departinent of Steel) as Section Officers in the same Department fir the 
Period indicated against their names : 


Sl. No . 


Name of the Officer 


Period 


From 


TO 


1 . Shri K C . Uberoi 


2 . Shri Rajat Datta 


. 


. 


. 


3. Shri V . N . Bhargava 


1 - 7 - 1977 
31 - 8 - 1977 

1 - 7 - 1977 
31 - 8 - 1977 

1 - 7 - 1977 
31 - 8 - 1977 

1 - 7 - 1977 
31 - 8 - 1977 

1 - 7 - 1977 
10 - 8 -1977 


29 -8 - 1977 
30 - 9 - 1977 
29 - 8 - 1977 
30 - 9 - 1977 
29- 8 - 1977 
30 - 9 -1977 
29 - 8 - 1977 

9 - 9 - 1977 
8 - 8 - 1977 
1 - 9 - 1977 


4 . Shri D . S . Şodhi 


5 . Shri A . K . Ganguly 


. 


= 


= 


= 


T 


No . 11 ( 9 ) /77 -Adm I ( iv ) ( ) - In continuation of this De 
partment Notification of cven number dated tho 17th June , 
1977 the President is plcased to extend the appointment of 
Shri S . N . Bhattacharya, Section Officer in the Ministry of 
Stcel & Mines ( Department of Stcel ) as Desk Officer in the 
sume Department with effect from 1- 7 - 1977 to 14 - 10 - 1977 , 


N . KRISHNAMURTHY, Under Secy . 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY 

New Delhi, the 30th September 1977 
No A - 19018 / 1 / 73 - Admn. - Consequent on his transfer 
from Department of Industrial Development, Shri H L Nayar 
has been appointed as Senior PA (Grade B of the CSSS ) in 
the Department of Heavy Industry wcf the forenoon dated 
12 - 9 - 1977 . 

No A - 19018 / 1 / 73 -Admn — The President 18 pleascd to ap 
point Smt Mary Thomas in the Grade A of tho CSSS 
with effect from the forcnoon of 12 - 9 - 1977 in the Department 
of Heavy Industıy . 

No A - 19012 / 3 / 76 - Admn. — The President is pleased to per 
mit Shri G . S Rajput, an officiating Section Officer and per 
mancnt in Grado IV of the Central Secretarint Servicc in the 
Department of Heavy Industry to reture from Government 
Service with cffect from the afternoon of the 30th September 
1977, on his attaining the age of superannuation 


GEOLOGICAL SURVEY OF INDNA 

Calcutta - 70006 , the 14th October 1977 
No. 4854 / B / 86 (KRC ) / 19A . - The President is pleased to 
appoint Dr (Mrs . ) Kalpana Roy Choudhury to the post of 
Mineralogist ( Junior ) in the Geological Survey of India in 
the scale of pay of Rs 700 - 40 - 900 -EB -40 - 1100 - 1300 / - In 
an olliciating capacity with effect from the fojenoon of 
1 - 9 - 1977, until further orders 

V . K S VARADAN , Dır , Genl. 


R . N . KALIA , Dy 
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DEPARTMENT OF INDUSTRIAI, DEVELOPMENT 

New Delhi, the 12th October 1977 
No. 8 ( 2 ) / 77-PP & C . - In continuation of this Ministry s 
notification of even number dated the 26th August, 1977, 
the President is pleased to allow Shiz S , V Krishnan , Exami 
ner of Trade Marks , in the Trade Marka Registry , Bombay 
to olliciate as Asstt. Registrar of Trade Marks, in thc Trade 
Marks Registry upto 31st December, 1977 (AN ) 

The 14th October 1977 
No 13 ( 18 ) / 75- PP & C – In continuation of this Ministry s 
Notification of even number dated 26th July , 1977 , Shri 
R . K . Nag has been allowed to continue to officiate as Senior 
Librarian in the Patent OILve beyond 28th February , 1977 
until further vidçis 

P R . CHANDRAN , Dy. Secy 


Bureau of Industrial Costs and Prices , Department of Indus 
tial Development with effect from 1st August, 1977 (FN . ) . 

The 3rd Octobei 1977 
No, A - 19011 / 17 / 77 - E IV - On his proceeding on deputa 
tion to the United States of America for UNIDO fellowship 
in the licld of Industrial Waste Treatment under the UNIDO 
Regula programme, Shm RC Bhattacharyya , Development 
Officer ( Chemicals ) in the Directorate General of Technical 
Developmçnt iclinquished charge of the post with effect from 
the afternoon of 12 - 8 - 1977. 

( Smt ) S BHANOT, Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

New Delhi, the 14th Octobei 1977 
No. A .12022 / 10 /77 - Estt I - - Shri J S Bull , an office of the 
Indian Administiative Service and Additionul Secretary in the 
Department of Health ielinquished charge of the post of 
Additional Secretary in this Department on the 16th August, 
1977 ( E . N .) . 

2 . Shri JS Bali has been granted commuted leave for a 
period of 60 days from 16 - 8 - 77 to 14 - 10 - 1977 The services 
of Shu JS Bali are placed at the disposal of the Govern 
ment of Bihar ufter the expuy of Icave granted to him . 

RAMESH BAHADUR , Dy. Secy, 


New Delhi, the 14th October 1977 
No A - 12026 / 76 / 77 - CHS. 10 . — The President is pleased to 
appoint Di T . K Thusoo to the Specialists Grade II of tho 
CHS on an ad Voc basis , and post him as Lecturer in Surgery 
Maulana Azu Medical College , New Delhi, with effect from 
the forenoon of the 10th August, 1977 until further orders . 

RN TEWARI, Under Secy, 


New Delhi, the 17th October 1977 
No 1 / 15 / 77 -MI-- - Consequent on his appointment as 
Deputy Chiel Controller ol Explosives , in the office of the 
Chief Controller of Explosives, Nagpur, Shri J S Phadnis 
ielinyllished charge of the post ol Controller of Explosives, 
in the oflice of the Deputy Chief Controller of Explosives , 
East Cicle , Caluutta , with ellect from the afternoon of the 
3rd June, 1977 

The President is pleased to appoint Shri J. S . Phadnis as 
Deputy Chief Controller of Explosives in the office of the 
Chief Contioller of Explosives , Nagpur with effect from the 
forenoon of the 15th June , 1977 , until further orders. 

No. 1 , 15 / 77 -MI Conscquent on his appointment de 
Contioller of Explosives , Asansol, Shri V . S Subramanian 
relinquished chuigc of the post of the Deputy Controller of 
Explosives , Hazaribagh , with cflect from the afternoon of the 
20th Juno , 1977. 

The President is pleased to appoint Shri V . S Subramanian 
as Controller of Explosives, Asansol, with effcct from the 
foienoon of the 27th June, 1977 , uintil further ordors 

No 1 / 15 / 77 -MI — Consequent on his appointment as De 
puty Chief Contioller of Explosives, East Circle , Calcutta , 
Shri B . R Dave , Telinguished charge of the post of Controller 
of Explosives, in the office of the Deputy Chief Controller 
of Explosives , East Circle , Calcutta , with effect from the 
forenoon of the 1st June, 1977 . 

The President is pleased to appoint Shri R . B Dave , AS 
Deputy Chief Contioller of Explosives in the Department of 
Explosives , East Cucle , Calcutta , with effect from the fore 
noon of the 1st June , 1977, until further orders . 

No 1 / 15 / 77 -MI Consequent on his appointment as 
Controller of Exployives , Gauhati Shri N . G Kundu , relin 
quished charge of the post of the Deputy Controller of Ex 
plosives, in the office of the Deputy Chicf Controller of Ex 
plosives , East Circle , Calcutta , with effect from the afternoon 
of the 6th June , 1977 

The President is plcased to appoint Shu N G Kundu as 
Controller of Explosives, Gauhati, with effect from the after 
noon of the 15th June, 1977 , until further orders 

SURESH KUMAR , Dy Secy 


(DEPARTMENT OF HEALTH ) 

New Delhi, the 18th October 1977 
No A . 12026 / 55 / 77 -CHS II - Consequent on the accept 
ance of his resignation Dr Neclokash relinquished charge of 
the post of Junior Mcdicul Ofiluci ( ad hoc ) , CGHS, Delbi on 
10th June , 1977 (FN ) . 

K . VENUGOPAL , Under Sccy . 


New Delhi, the 30th September 1977 
No A -31014 / 1 / 77 -EI - The President is pleased to ap 
point Shri K Murugaiun in the Section Officers Grade of the 
Central Secretariat Scivice in a substantive capacity in the 
Cadre of the Department of Industrial Development wof. 
4th June, 1977 

K SRINIVASAN , Under Secy . 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

New Delhi, the 10th October 1977 
No A 12022 / 10 / 77 -Estt I - The President is pleased to 
appoint Shu H S Raju , a permanent officer of Section Off 
cer s Grade of CSS and officiating Ja Grude I thereof, as an 
Under Secretary in the Ministry of Agriculture & Irrigation 
( Department of Agriculture ) with effect from the forenoon 
of the 4th May, 1977 , until furthei orders. 

The 12th October 1977 
NO A 12026 / 2 /72- E . I - Joint Secictary to the Government 
of India in the Ministry of Agriculture & Inrigation ( Depart 
mçnt of Agriculturc ) 18 pleased to appoint Shn SL Schgal, 
a permanent Movement Inspector in the Ministry of Agricul 
turc & Irrigation ( Department of Agriculture ) , as Assistant 
Director ( Fertilisci Movement ) , by promotion on temporary 
basis , in the samo Department with effect from the forenoon 
of 28th September , 1977 until further orders 

No 12025 /6 / 76 - E . V — The President is pleased to appoint 
Shri S K Das, Fisheries Rescarch Investigation Officer in 
the Ministry of Agriculture and Irrigation ( Department of 
Agriculture ) de Assistant Commissioner ( Fisheries ) in the 
same Department in a temporary capacity with effect from 
the forenoon of 30 - 7 - 1977 until further orders, 

No. 27 -642 / 77 - E V - - The service of Dr T . A Mammen , a 
permanent Deputy Commissioner ( Fisheries Planning ) Minis 
try of Agriculture and Irrigation ( Department of Agriculture ) 
arc placed at the disposal of the Ministry of Commerce for 
appointment as Dircctor, Maine Products Export Develop 


New Delhi, the 1st October 1977 
No A - 19011 / 34 / 72 - E IV Consequent on his proceeding 
on deputation as Project Officer ( Drugs ) in the Ministry of 
Chemicals and Fertilizers , Dr. PK. Ghosh rclinquished 
charge of the post of Deputy Director (Chemicals ) in the 
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ment Authority , Cochin , with effect from 4th October, 1977 
(AN ) . 

The 14th October 1977 
No 12025 / 1 /76 - E V — The President is pleased to appout 
Shri G . F Thawakui , Assistant Soil Survey Ollicer , All India 
Soil and Land Use Survey, Vijapuu as Assistant Commts 
sioner ( Soil Conscivation ) in the Ministry of Agriculture 
and lirigation (Department of Agriculture ) in a temporary 
capacity with elect from the aftejnoon of the 3rd October , 
1977 , until further orders 

No. 12023 /21/ 77 - E V – The Joint Secictary to the Govern 
ment of India in the Ministry of Agriculture and Iirigation 
( Department of Agriculture ) hereby appointed on deputa 
tion , Shu M S . Goel, a permanent officer of Grade JV of 
the Central Secictarat Service , as Progress Officer ( Tube 
wells ) in the Department of Agriculture with effect from the 
forcnoon of the 29th September, 1977 until further order . 

RUP RAM , Under Secy. 


DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT 

New Delhi, the 14th Octobçı 1977 
No 19011 / 3 / 71-EE II ( AM ) . - The President is pleased to 
place the services of Shri J R Solanky , officiating Senior 
Markcling Ollicer and substantively holding the post of 
Deputy Senior Marketing Officer in Directorate of Murketing 
and Inspection , at the disposal of Pyrites , Phosphates and 
Chemicals Lid on foreign service teims with effect from the 
forenoon ol 17th July , 1976 for a period of one year 

Shu J, K Solanky was relieved from Pyrites, Phosphates 
and Chçmicals Ltd on 16th July , 1977 and after availing 
joining time and canned Icave , joined thc Drectorate of 
Marketing and Inspection on 2310 August, 1977 

No 20 - 8 /75 -AM - On thc iccommendation of the 
Departmental Promotion Committee ( Class I) of this Depart 
ment, the President is pleased to appoint Shri P S . Krishnan 
for officiating promotion to the grade of Deputy Senior 
Marketing Othcci (Group III ) in Directorate of Marketing 
and Inspection with effect from the forenoon of 22nd Sep 
tember, 1977 

BLMANIHAR , Under Secy. 


New Delhi, the 13th October 1977 
No 5 - 25 /69- AIS . — Consequent on the expiry of his tenure 
the şci vices of Shu S John Joseph an Indian Forest Services 
oſlicer of the Tamil Nadu Cadre is placed at the disposal of 
the Government of Tamil Nadu with effect from the after 
noon of 13- 9 - 1977 

No . 6 - 1 / 76 - AIS - - The President is pleased to place the 
services of Shri S . B . Prusti, an Orissa Forest Service 
Officer on deputation to the Stutc Forest Service College, 
Burnihat under the Forest Rescaich Institute & Colleges 
Dehra Dun , at the disposal of the Government of Orissa with 
effect from afternoon of 15th July 1977 

U . S . PANDE , Under Secy. 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

DEPARTMENT OF FDUCATION 

New Delhi- 110001, the 14th October 1977 
No F 13- 13 / 77-NSY 1 - - The President is pleased to ap 
point the following person to officiate as Youth Coordinator 
in the Nehru Yuvak kendra , puiely on an ad hoc basis , with 
cffect from thc dute shown against him , until further 
orders . 


S No. 


Name 


Datc of appointment Name of Nehru 
as Youth Coordinator Yuvak Kendra 


- 


- 


I 


Shri Mohd . 
Khaleclullah 


27th September, 1977 Kurnool 

(Toreroon ) (Andhia Prudesh ) 


HR SOOD , Under Secy. 


New Delhi, the 15th October 1977 
No 2 - 12 /77-Lands - On the recommendation of the Union 
Public Service Commission , the President is pleased to 
appoint Dr Sharaſt Ali, Pool Officer, Department of Chemis 
try , Allahabad University , Allahabad , as Assistant Soil 
Survey Officer at Ranchi, Sub -Centre of the All India Soil 
and Land Usc Suivey Organisation under the Department of 
Agriculture on temporary basis with effect from the forenoon 
of 1st July , 1977 until further orders . 

H . S RAJU , Under Secy . 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 

New Delhi, the 22nd September 1977 
No. A . 32014 / 3 / 75-Est The President is plcaried to 
continue the officiating appointment of Shu S N Roy as 
Section Officer in the Departoicnt of Social Welfare till fur 
ther Orders 

D , S , SIDHU 
Under Secy. 


DEPARTMENT OF FOOD 

New Delhi- 1 , the 23rd September 1977 
No. A - 19012 / 7 / 77 - CMT - The President is pleased to ap 
point Shri Pran Nath , Grade C Officer of the Central Scorc 
tariat Stenographers Service as to officiate in Grade B 
officer of the Service in the cadre of the Department of Food 
with effect from the forenoon of 26th August, 1977, until 
further orders . 

The 6th October 1977 
No A 19011/ 15 / 77 -EI - The President is pleased to ap 
point Shri S . K Srivastava , as Assistunt Director ( S & R ) in 
the Department of Food with effect from the forenoon of the 
30th September , 1977 , until furthci orders . 

2 . Shu Srivastava assumed charge of the post of Assistant 
Director ( S & R ) at the office of the Save Grain Campaign , 
Pune, with effect from the same date . 

"The 13th October 1977 
No A , 19012 / 4 /77- E 1. — The Secretary to the Govçinment 
of India , Ministry of Agiiculture and lurigation ( Department 
18 pleased to appoint Shri S . R Chakraborty as 
Nutrition Officer in the Department of Food in an officiating 
capacity with effcct from the forenoon of the 10th October , 
1977 until further orders . 

2 . Shri S R . Chakraborty assumed charge of the post of 
Nutrition Officer at Headquarters with effect from the same 
date . 

U V V . L NARASIMHAM , Under Secy . 


DEPARTMENT OF CULTURE 

New Delhi, the 15th October 1977 
No. F . 1 - 10 -77 -CAI( 5 ) — The President is pleased to ap 
point Dr. V . P . Dwivedi, Deputy Keepei ( Pre - Columbian and 
Western Art ) in the National Museum , New Delhi to offi 
ciate in the leave vacancy in the post of keeper ( Publication ) 
in the National Museum , New Delhi, purcly on an ad hoc 
basis in a temporary capacity , only foi thc penod from the 
1st August , 1977 to the 30th September, 1977 . 

I M GUGNANI 
Asstt Educational Advisor 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

New Delhi, the 5th October 1977 
NO A 32013 / 5 / 74 - Admin - - The President is pleased to 
appoint Di. M . K Rao , d permanent Engineer -in -Charge in 
the Monitoring Organisation and who was posted as Assia 
tant Wireless Advisor to the Government of India in the Wire 
less Planning and Coordination Wing of the Ministry of Com 
munications, to olliciate as Deputy Wieless Adviser to the 
Government of India with effect from the 1st October , 1977 
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and upto the 15th November , 1977 vice . Shri H V Badri 
nath , Deputy Wireless Adviser , who has gone on deputullion 
on loreign sci vice 


Pleased to appoint Shri K . R , Sen Gupta to olliciate in PSS . 
Class - ul on local arrangement for a further penod froni 
1 - 12 - 73 to 6 -8 - 74 ( F / N ) on a purely tcmporary and ad hoc 
busis 


No. A , 32014 / 3 / 77 - Admn — Thc Preuldent is pleased to 
appoint thc undermentioned poimancnt Assistants of CSS 
( Cadie of the Ministry of Communications ) to officiate in 
Section Ollicers Giade of the Service in the same Cadre for 
the periods noted against cach - - 


No. 4 / 3 / 77 - SPG - In continuation of this offlce Notifica 
tion of even No, dated 26th March , 1977 , the President is 
pleased to permit Shm R K Ratnawat, an officer of Junior 
Time Scale of Indian Postal Service Group A to further 
officiate in Senior Time Scale of Indian Postal Service Group 

A on purely temporary and ad hoc basis upto 31 - 10 - 77 or 
ull the actual date of termination of local arrangement, which 
evei , is carlier 


2 . The above appointment on ad hoc basis will not bestow 
upon the officer any claim for regular appointment The 
service rendered on ad hoc basis will also not count for the 
purpose of seniority and for promotion to the next higher 
giade . 


1 Shri S R Gupta — from 7 -9 - 1977 to 25 - 10 - 1977 
2 Shri Rattan Lal- I — from 12 - 9 -1977 to 29- 10 - 1977 

3. Shri M M S Rohal. — from 20 - 9 - 1977 to 5 - 11- 1977 . 
2 S / Shri Gupta , Rattan Lal- 1 and Rohal have been posted 
to the posts and Telegraphs Dicctoiate . 

The 6th Octobçı 1977 
No. A . 22013 / 1 / 76 - Admn. -- The President is pleased to 
peimit Shui D k Bose , & pcimancnt Assistant of CSS. 
( Cadie of the Ministry of Communications ) to continue to 
officiate in Section Mcer Gracle of the Seivice in the same 
Codic with elect from the 1st October, 1977 und until fur 
ther orders . 

2 Shri Bose continues to be posted as Scction Officer , 
W . P C . Section in thus Ministry (Main ) 

No. A . 32014 / 3 / 77 - Admn — The President is pleased to 
appoint Shu S K Ghosc , a pcimancnt Assistant of CSS. 
( Cadre of the Ministry of Communications) to officiato in 
Section Onicers Giade of the Seivice in the Same Cadro 
with effect from the 1st October, 1977 ( Horenoon ) and until 
further orders. 

2 Shri Ghose has been posted to C & P Section of this 
Ministry (Main ) . 

M L KAKAR 

Dy Secy. 


No. 13 / 12 / 77-SPG - - On attaining the age of superannua 
tion , Shri S. C Bhadury , an officer in the gode of reserved 
post of Assistant Director Postal Services (Wireless ) PSS 
Group B retired from service with effect from the afternoon 
of 31st July , 1977 , 


The 15th October 1977 
No 4 / 3 / 77 -SPG - The President 19 pleased to appoint the 
following officers of PSS Group B to officiate in Junior 
Time Scale of Indian Postal Service group A on purely tem 
porary and ad hoc basis for the period shown against each 
or till the actual date of termination of local arrangement, 
whichever is earlier 
ŞI Name 

From 

То 
No 

S / Shri 
1 K , S. Sajnanı – 18 677 – 31 10 77 
2 Bhopinder Singh – 304 77 — 31.1077 


P & T BOARD 
New Delhi-110001, the 13th October 1977 
No 9 / 20 / 75-SPA - In continuation of this office Notifica 
tion No 9 / 14 /73- SPA I, dated 23- 10 - 73 , the P & T Board is 


2 The above appointment on ad hoc basis will not bestow 
upon the officers any claim for regular appointment. Tho 
service rendered on ad hoc basis will also not count for the 
purpose of seniority and for promotion to the next higher 
grado 


No. 4 / 3 /77- S P . G . - - The President is pleased to appoint the following officers of P .SS . Group B to officiate 
in Senior Time Scale of Indian Postal Service Group A on purely temporary and ad - hoc basis for the period shown 
against oach or till the actual date oſ termination of local arrangement, whichever is earlier . 


- 


$ 1. No. Name 

From 

To 
1. Shri R . L Palaria 

30 -4 -77 A . N . 31 - 10 -77 
2 . Shri Chandra Bhan 

30 -4 - 77 

31 - 10 -77 
2 . The above appointment on ad -hoc basis will not bestow upon the officers any clajm for regular appointment. 
The service rendered on ad -hoc basis will also not count for the purpose of senjority and for promotion to the next 
higher grade . 

No. 4 /3 /77 -SPG - The President is pleased to appoint the following officers of P .SS. Group B to officiate 
in Senior Timo Scale of Indian Postal Service Group ‘ A ’ on purely tempoiary and ad - hoc basis for the Period 
ghown against each or till the actual date of termination of local arrangement, whichever is earlier . 
S . Na. Name 

From 

To 
1. Shri R . P . Joshi 

12 -4 -77 

31- 10 -77 
2 . Shri V . P . Chawla 

29 - 4 -77 

31 - 10 -77 
2 . The above appointment on ad - hoc basis will not bestow upon the officers any claim for regular appointment . 
The service rendercd on ad -hoc basis will also not count for the purpose of senjority and for promotion 10 the next 
higher grade 

No 9 / 9 / 77 - SPG - In supersession of this office Notifica upon the officer any claim for regular appointment. The 
tion No 9 / 9 /77-SPG dated 26 - 8 - 77, the P & T Board is please servicc rondered on ad -hoc basis will also not count for the 
to appoint Shri K L . Goel to officiate on purely temporary purpose of seniority for promotion to the next higher grade 
and ad -hoc basis in PSS Group B for the period from 5 - 10 - 76 
to 16 - 5 - 77 

RAVI PRAKASH , Asstt Dir Genl 
2 . The above appointment on ad -hoc basis will not bestow 

Posts and Telegraphs . 
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MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

Affaus, Department of Personnel & Administrative Reforms 
TRANSPORT WING 

as Additional Private Secietary to Minister of Stale in this 
New Delhi, the 15th October 1977 

Ministry in the pay scole of Rs 840 - 1200 with effect from 
No ECS ( 133 ) 177 — The President is pleased to appoint the forenoon of 17th September , 1977 . 
Shri S . R Verma, Desk Ollicei in the Ministry of Home 

The 18th October, 1977 
No ECS. (2 )/76 . The President is pleased to appoint the following officers of Grude C of CSSS, in the 
Ministry of Shipping & Transport 10 Grade B of the service on ad -hoc basis for a further period with effect from the 
dates indicated against each or till the qualified candidates become available , whichever is earlier : 

- - - - - - - - 
Sl. No Nameofthe Officer 

Period of appointment 

Where 
From 

posted 
1 Shri S . Krishnamurthy 

1 - 10 - 77 

31 - 10 - 77 T. W . 
2 Shri B . $ . Narula 

1 - 10 - 77 

31 - 10 -77 R . W . 
3. Shri S . R . Ailawadı . 

18. 9 - 77 

31 - 10 -77 T . W . 
4 Shri Udham Singh 

3 - 9 - 77 

17 - 9 -77 T . W . 
3- 10 -77 

31- 10 -77 R . W . 
5 . Şhri T . R Joshi . . 

10 - 10 -77 

31 - 10 -77 R . W . 
YUDHISHTAR LALL, Under Secy. 


To 


(ROADS WING ) 

9 . Shri K . D . Jurjasinghani 
New Delhi, the 7th October 1977 

10 . Shri H A Bindra 

11 . Shri M P . Mathew 
No . A - P (AEE ) /357 — The President is pleased to appoint 
Shri Ashok Kumar 25 Assistant Executive Enginçer, in the 

13 . Shri B S . Jain 
Ministry of Shipping and Transport ( Roads Wing ) , from the 

13 Shu I. K . Bhalla 
22nd September , 1977 (Forenoon ) until further orders . 

SHIV KUMAR VARMA, Dy. Secy . 
The 10th October 1977 

MINISTRY OF ENERGY 
No A - P ( AEE ) / 358 -- The President is pleased to appoint 
Shri Ram Bachan Singh as Assistant Executive Engineer , in 

DEPARTMENT OF POWER 
the Ministry of Shipping andl Tiansport ( Roads Wing ) , from 
the 26th September 1977 (Foienoon ) until further orders . 

New Delhi, the 12th October 1977 

No . 27 /77 -F2 /9 / 76 - Adm .IJ — The President is pleased to 
The 14th October 1977 

appoint Shri Khan Chand , ( CSS Grade I Select List Officer 

- 1976 ) permanent Section Officer of the Section Officer s 
No. A - 4 ( 1 ) / 76 – The President is pleased tu cxtend the 

Giade of the CSS Cadre of lungulion and power to officiate 
appointment of the uncler -mentioned officers to the Grade of 

in Grade I of the CSS with effect from the forenoon of 3id 
Superintending Engineer in the Ministry of Shipping and 

October , 1977 and until further ordçıs, 
Transport ( Roads Wing) on an ad -hoc basis upto 30th Sep 
tember, 1977 or till the posts are filled on a regular basis , 

2 . The Prcsident is also pleased to appoint Shri Khan 
whichever is carlier . 

Chand as Under Secretary in the Department of Power with 

effect from the same date and time. 
S No Name of Officer 

J. D MEHTANI, Under Secy. 
1. Shri P . R . Kalra 
2 Shri M . K Bhalla 

MINISTRY OF RALWAYS 
3 . Shri C . R . Keshvamurthy 

(RAILWAY BOARD ) 
4 Shri B M . Ahuja 
5 . Shri S . K Khatri 

New Delhi, the 10th October 1977 
6 . Shri N . Choudhury 

No E (GP ) 74 / 1 / 153 -- The President is pleased to appoint 

Dr. N . K . Bhatnagar , Class I Asstt. Medical Officer, North 
7 . Shri B . K Roy 

ern Railway as Asstt. Divisional Medical Officer in revised 
8 Shri A . S. Kesbaviah 

Class I Scale of Rs 700 - 1600 with effect from 1- 1 - 1973. 
No E ( G . P .) 75 / 1 /61. — The President is pleased to promote Permanently the under -mentioned Permanent/ 
Officiating Class Il Officers in the Junior Scale of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect 
from 27 - 1- 77 on the Railway Administrations noted against each : 


Railway Administration 


Central 


Sl. No. 

Name 
1 
1. Shri S . K . Jadhav , 
2. Shri S. Chandrasekharan . . 
3 . Shri N . V . Dias 
4 . Shri D . V . Singh 
5 . Shri Ved Prakash 
6 . Shri D . B . Raye . . . 
7 . Shri S . N . Saha . . . 
4 — 31201/ 77 


Eastern 


. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


, 
. 
. 


» 
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1 


2 


- - 


una 


Northern 


North Eastern 
Northeast Frontier 


. Southern 


8 . Shri S. N . Sharma 
9 . Shri C . P Sibal 
10 . Shri O . B L Verma , 
11 . Shri D . Sarkar 
12 . Shri S , R , Sen Gupta 
13 . Shri G . Rajarathnam 
14 . Shri T . J. Mathew . 
15 . Shri S , Paramasıyam . 
16 . Shri R , Sathyamurthy 
17. Shri C .SS. Rajan 
18 . Shri C . B . Chatterjee 
19 . Shri A . M . Seshadri . 
20 . Shri N . Venkataraman 
21. Shri S . S . Nath 
22, Shri P . C . Bhattacharjee 
23 . Shri B P . Srivastava . 

. 
24 . Shri R . Vinayakamurthy . 


Soulh Central 
South Eastern 


Western 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


, CLW 
. D . L . W , 

ICF 


B . MOHANTY , Secy , Railway Board 


New Delhi, the 28th September 1977 
No. ERBI /77 / 4 / 1 , - - Shi K S Rajan , Member Staff, Rail 
way Board is appointed as Chairman , Railway Board and 
ex -officio Principal Secretary to the Government of India , 
with effect from the afternoon of 31st August, 1977 , until 
further orders 

The 10th October 1977 
No. ERBI/ 76 /36 / 1 . The services of Smt Kiran Verma, 
Officer on Special duty (Culture ) , Railway Board , have been 
terminated with effect from afternoon of 27- 9 - 1977, 

B . MOHANTY , Secy , Rly . Board 

& Ex-officio Jt, Secy 


MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

New Delhi, the 11th October 1977 
No. A - 12024 / 1 / 76 -PS - In continuation of this Ministry s 
Notification No A - 12024 / 1 / 76 - PS dated 22 - 9 - 1977 , the Presi 
dent is pleased to appoint Shri G . C . Mathur , permanent 
Joint Director (Designs ) as Director, National Buildings Or 
ganisation , New Delhi on a regular basis , we f. 6 -9 - 1977 
FN and until further orders . 

A P. JAIN , Under Secy. 


DIRECTORATE OF PRINTING 
New Delhi, tho 27th October 1977 


No. 17 / 1 / 77 - AII — The President is pleased to appoint Shri 
K Janakiraman , General Manager , Govt of India , Press, 
Minto Road , New Delhi to officiate as Joint Diroctor ( Tech 
nical) in the Directorate of Printing , with effect from the 
forenoon of 30th September , 1977 until further orders 

2 No . 17 / 1 / 77 -AII. - The President is pleased to appoint 
Shri P . S . Ramachandran , Manngci , Govt of India Picas, 
Ring Road , New Delhi, to officiate as General Manager, 
Government of India Press , Minto Road , New Delhi, with 
effect from the forenoon of 30th Septembei, 1977 , until 
further orders . 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

New Delhi-1 , the 10th October 1977 
No. PF / 39 /CIS - On attaining the age of superannuation , 
Shri Madan Gopal, a permanent Junior Administrative Grade 
and officiating Senior Administrative Grade ( Senior Scale ) 
( ad hoc ) officer of CIS , formerly working as Director, Pub 
lications Division , New Delhi retired from Govt Service on 
the afternoon of 31st August, 1977 

2 Shri Madan Gopal is granted 52 davs Refuscd I cave 
from 1st September to 22nd October, 1977 , 

No PF /331 /CIS - On his attaining the age of superannua 
tion Shu PK Chanakakoti, a permanent IV wnd officiatiny 
( ad -hoc ) Grade I Officer of the Central Information Service, 
retired from Government service on the afternoon of 
31- 3 - 1977 . 

2 . Shri Changkakoti relinquished charge of the post of 
Senior Correspondent, DPD , Gauhati on the same date . 

S . RAMASWAMY, Under Secy . 


RK ANAND , Director of Printing 


New Delhi, the 7th October 1977 
No. A - 12023 / 1 /73- Sty — The President is pleased to sp 
poinļ Shri P N Saxena, Deputy Controller of Ştationery, 
Government of India Stationcry Ollice , Calcutta to officiate 
as Deputy Controller of Stationery ( Adm ) in the same 
onlicc with effect from 5th January , 1977 ( forenoon ) untill 
further orders 

B . N MUKHERJEE , Under Secy , 


New Delhi- 1 , the 12th October 1977 
No. A . 12026 / 1 / 77 - F ( A ) - The President is pleased to 
appoint Shri A V . Ramanan , a permanent Assistant Station 
Enginecr in the Engineering cadre of All India Radio on 
ciating as Assistant Planning Officer in the Directorate Gene 
ral, Doordarshan , to officiate as Chief Sound Engineer in the 
Films Division , Bombay on deputation basis wef 17 - 9 -77 
(FN ) until further orders, vice Shri G G Vaswani relieved 
to join the All India Radio . 


CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 6th October 1977 
No 27- S / M ( 9 ) / 73- ECII / EC — Shu KK Madan , an Fxe 
cutive Engincer ( Civil ) of this Department was ordered to be 
promoted to the grade of Superintending Fngineer ( Civil ) in 
the Central Engineering Service Group A and his services 
were placed at the disposal of the Dandakarnya Devclopment 
Authority for appointment as Superintending Engineer ride 


K . S VENKATARAMAN , Desk Officer. 
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this Department s Office Order No 28 / 3 / 73-ECI, dated 21st 
July , 1973 Shri Madan assumed charge of the post of Super 
intending Engineer in Dandakaranaya Authority on 10 -8 - 1973 
( FN . ) . 


2 A certificate of in - absentia promotion as Superintendig 
Engineer under F . R , 30 was issucd in favour of Shri Madan 
vide this Department s Notification No 17 / 12 /69-ECI, dated 
ihe 2nd November 1973 


The 15th Octobei 1977 
No DGET- 24 ( 243 ) / 77 - TA , Shri B K Bhuri, Senior 
Technical Assistant at the Headquarters of the Dlectorate 
General of Employinent & Training, New Delhi is promoted 
tu officiatc as Training Officei, Central Staff Training and 
Rescarch Institute , Dasnagar , Howrah , with effcct from the 
forcnoun of 12 - 9 -77 till further orders . 

D . DAS CHAUFLA 

Under Secy . 


3 A declaration in terms of Govt of India decision No. 
( 5 ) under FR 22 , saying that the posts of Superintending 
Enginer in the Dandakaranya Development Authority has been 
sanctioned for the purpose of work of the same nature as the 
ordinary work for which permanent poșts of Superintending 
Engineer exist in the Central Public Works Department and 
also have the same time scale as that of Superintending Engine . 
cr in CPWD , has been issued by the Ministry of Rehabilita 
lion vide their letter No DNK - 1 /61/ 60 , dated 20 - 2 - 62 ( copy 
enclosed ) 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING & SUPPLY AND 

REHABILITATION 
(DEPARTMENT OF REHABILITATION ) 

New Delhi- 11, the 11th October 1977 
No A 32014 / 1 / 76 - Adm - - The President is pleased to 
appoint Shri B N Maitra , permanent officer of the Askiy 
tants Gradc of the Central Secictariat Service to ofliciate in 
the Section Officers Giadc of the Service in the Department 
of Rehabilitation , Ministry of Supply and Rehabilitation for 
a further period from 1 10 1977 to 31 . 10 1977 


4 . In view of the declaration made by that Ministry as 
mentioned above , President is pleased to order that service 
rendered by Shu KK Madan , in the grade of Superintending 
Engineer from 10 - 8 - 73 in Dandakaranya Project, well in terms 
of Government of India decision No ( 6 ) below F . R . 22 count 
for the purpose of increments etc in the grade of Superintend 
ing Engincer in the Department. 

5 The certificate of in -absentia promotion dated 2 - 11- 1973 
is cancelled so far as it pertains to Shri Madan . 

The 14th October 1977 

CORRIGENDUM 
No 5 / 2 /77 -ECI —— The date of birth of Shri Prabhat Kumar 
Mathui, Assistant Executive Engineer (Civil ) in the Central 
Engincering Service , Group - Ą , as given in this Department s 
notification of even number dated the 2nd September , 1977 , 
against endorsement No. 3 may be correctly icad as 29 - 1 - 1948 
instead of 20 - 1 - 1948 , 


No A 32014 / 1 / 76 - Adm I (1 ) - The President is plcascd 
to appoint Shri RS. Sodhi, a permanent oflicer of the Assis 
tants Grade of the Cental Secretariat Service to officiate In 
the Section Ollicers Giade ol the Service in the Department 
of Rehabilitation , Ministry of Supply and Rehabilitation for 
a further period from 1 , 10 1977 to 31, 10 1977 , 


No A 32014 / 1 / 76 - Adm I ( i1 ). — The President 19 pleased 
to appoint Shri A C Sool, a permanent officer of the Aghis 
tants Grade of the Cential Secictariat Service to officiate in 
the Section Officers Grade of service in the Departinent of 
Rehabilitation in the Ministry of Supply and Rehabilitation 
for a futher period from 1 - 10 - 1977 to 15 - 10 - 1977 


s S P , RAU, 
Dy Director of Admn. 


No A 32014 , 1 / 76 - Adm 1.-- The President is pleased to 
appoint Shri Lachbmandas Hemrajani, a permanent officer of 
the Assistants Grade of the Central Secietariat Service to 
officiate in the Section Officers Grade of the service in the 
Department of Rehabilitation , Ministry of Supply and Reha 
bililitation for the period from 21 9 1977 to 31 10 . 1977 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 1st October 1977 
No A - 22020 / 7 77 -Adm I - The President is pleased to 
appoint Shu Ved Mitter Vig, Conidential Assistant ol the 
Metropolitan Transport Project ( Railways ) as First Personnel 
Assistant to Minister of State for Parliamentary Affaus und 
Lubour ( Shu Laiang Sai) in this Ministy, in a temporary 
capacity from the afternoon of the Sth September , 1977 and 
until further Orders 


No A 32014 / 1 / 76 - Admin I ( 1 ) - - The President is pleascd 
to appoint Shu K L Nayyar, a peimanent officer of the 
Assistants Giadc of the Central Secretariat Service to officiato 
in the Section Officers Giade of the Service in the Department 
of Rehabilitation , Ministry of Supply and Rehabilitation for 
the period from 25- 9 - 1977 to 31 - 10 - 1977 


The 15th October 1977 


R KUNJITHAPADAM 

Dy Secy 


No . A 121122 / 13/ 76 - Adın I _ - The President is pleased to 
appoint Shri S D Kapıld , an older of the Indian Revenuo 
Service ( 11 1966 ) and Under Secretary in the Department 
of Rehabilitljon , Ministry of Supply and Rehabilitation , as 
Deputy Seciclary on ad liur basis in the samc Department 
for the period from 2 8 1977 to 31 12. 1977. 


SL MEDIRATTA 

Under Secy . 


New Delhi, the 13th October 1977 
No , DGET- 26480 / 77 - Aum I The President is pleased to 
aproint Shri I, J Jayalaj, Senior Scientific Officer, Gradc - i, 
Military College of Telecommunication Engineering Mhow 
(MP ) as temporary Deputy Director of Training at the 
Advanced Training Institute for Flectronics & Process Instru 
mentation , Hyderabad , under the Directorate General of Em 
ployment & Training, Ministry of Labour , with effect from 
ibc forenoon of the 29 - 8 - 77 until further orders 


(SFTTI EMENT WING ) 


New Delhi, the 12th October 1977 


The 14th October 1977 


F . No 15 ( 1 ) / Adm /Genl/ 66 ( Vol V ) - The Secretary , 
Department of Rehabilitation hereby confirmy Shri H K . 
Dhawan in the grade of Assistant Settlement Officer /Managing 
Oncer / Assistant Custralian with effect from 3rd November , 
1971 


No DGET- 7 ( 15 ) / 77 - TA , Shri Raghunandan , Junior Ac 
counts Officer of the office of the Director of Accounts ( Postal) 
UP, Circle has been appointed as Registrar , Central Training 
Institute for Instructors, Ludhiana on deputation basis with 
effect from the forenoon of 23rd September , 1977 till further 
orders 


J . CHAKRABARTY 

Dy. Secy 
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